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Vorwort 


Die Tradition, jeweils den 50. Band der Amateurreihe electronica 
als Register zu veröffentlichen, fortsetzend, erscheint nun der 
4. Registerband. Dieses Register soll dem Leser die Arbeit mit der 
electronica-Reihe erleichtern. 


Bei der Erarbeitung wurde wieder davon ausgegangen, daß das 
Register dem Anfänger wie dem Fortgeschrittenen die Möglich- 
_ keit bieten soll, gewünschte Textstellen schnell zu finden. Es 
wurden nicht nur Fachbezeichnungen aufgenommen, sondern 
auch — wenn erforderlich — die in der Amateurfunksprache übli- 
chen Redewendungen (z. B. elektronische Morsetaste — EL- 
“ BUG) genannt, wobei diese Begriffe nicht unbedingt im laufen- 
den Text enthalten sein müssen. Bei Schlagworten, die nicht die 
Zugehörigkeit zu einem bestimmten Begriff erkennen lasse, 
wurde dieser Begriff hinzugesetzt (z. B. Stromversorgung, Ta- 
schenrechner). Im Anschluß an das Schlagwort’findet der Leser 
zunächst die Angabe des jeweiligen Bandes und hinter dem 
Schrägstrich die entsprechende Seite (z. B. 151/33; 151 = Band, 
33 = Seite). Schlagworte, die mit griechischen Buchstaben oder 
Zahlen. beginnen, sind in gesonderten Registern aufgeführt. 


Abschließend seien noch einige Hinweise zum Literaturerwerb 
gestattet. Alle in der Titelliste genannten electronica-Bände sind 
bereits vergriffen und auch beim Militärverlag der DDR nicht 
mehr erhältlich. Es sei an dieser Stelle nochmals darauf hinge- 
wiesen, daß jegliche Literatur grundsätzlich nicht beim Militär- 
verlag der DDR erworben oder abonniert werden kann, sondern 
nur über den Volksbuchhandel erhältlich ist. Auch der Buch- und 
Zeitschriftenvertrieb der NVA (VEB) -—- Berlin verkauft keine 
Bücher und Broschüren an Einzelpersonen. 


Verlag und Autor hoffen, daß dieses Register wieder dazu bei- 
trägt, die Arbeit des Lesers zu unterstützen. 


= 


Berlin, im Frühjahr 1982 Wolfgang Stammler 
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Titelliste der Reihe electronica, 
Band 151 bis 199 


Band 151 
Band 152 
Band 153 
Band 154 
Band 155 
Band 156 


Band 157 
Band 158 


Band 159 


Band 160 


Band 161 


Band 162 


Band 163 


Band 164 


Band 165 


Band 166 


Band 167 


Rolj Anders, Resonanzkreise, Bandpässe und Filter 
selbst berechnet, Teil 1, Berlin 1977 

Rolf Anders, Resonanzkreise, Bandpässe und Filter 
selbst berechnet, Teil 2, Berlin 1977 
Autorenkollektiv, Amateurfunkprüfung in Frage und 
Antwort, 3., völlig überarbeitete Auflage, Berlin 1977 
Hagen Jakubaschk, Komplementärschaltungstechnik, 
Berlin 1977 

Harro Kühne, Schaltbeispiele mit TTL-Gattern der 
Schaltkreisserie D 10, Teil 2, Berlin 1977 

Manfred Kramer, Impulstechnik mit TTL-Schalt- . 
kreisen, Berlin 1977 

Andreas Hertzsch, TTL-Vergleichsliste, Berlin 1977 
Otthermann Kronjäger, Meßtechnik für Amateure, 
Teil 1, Berlin 1978 

Otthermann Kronjäger, Meßtechnik für Amateure, 
Teil 2, Berlin 1978 

Hagen Jakubaschk, Prüf- und Meßschaltungen für 
Halbleiter, Berlin 1978 x 
Helmut Hantzsch, Wärmeableitung bei Halbleitern, 
Berlin 1978 

Hagen Jakubaschk, MOSFET-Schaltungspraxis, Teil 
2, Neue Schaltbeispiele mit Feldeffekttransistoren, 
Berlin 1978 

Harro Kühne, Schaltbeispiele mit digitalen p-Kanal- 
MOS-Schaltkreisen, Berlin 1978 

Horst Frey, Einführung in die Ortskurventheorie, 
2. Auflage, Berlin 1978 

Georg Enngel/ Ralf Petermann, Elektromechanische und 
vollelektronische Musikinstrumente, Teil 5, Elek- 
tronische Rhythmusgeräte, Berlin 1978 

Gert-Ulrich Vack, Ein System elektronischer Bau- 
gruppen, Teil 1, Analoge Schaltungen, Berlin 1978 
@ert-Ulrich Vack, Ein System elektronischer Bau- 
gruppen, Teil 2, Digitale Schaltungen, Berlin 1978 
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Band 168 


Band 169 


Band 170 


Band 171 


Band 172 


Band 173 


Band 174 


Band 175 


Band 176 


- Band 177 


Band 178 


Band 179 


Band 180 


Band 181 


Band 182 


Band 183 


Band 184 


Band 185 


Karl Rothammel, Praxis der Fernsehantennen, Teil 1, 


6., bearbeitete Auflage, Berlin 1979 

Karl Rothanmel, Praxis der Fernsehantennen, Teil 2, 
6., bearbeitete Auflage, Berlin 1979 

Harro Kühne, Schaltbeispiele mit dem Operations- 
verstärker A 109, Berlin 1979 

Winfried Müller, Elektronische Anzeigebauelemente, 
Berlin 1979 

Hagen Jakubaschk, Elektronikschaltungen mit A 902 
D und A 301 D, Berlin 1979 , 

Günter Miel, Elektronik des Modellantriebs, Teil 1, 
Funktion und Steuerung des Antriebsmotors, Berlin 
1979 ; 

Qünter Miel, Elektronik des Modellantriebs, Teil 2, 
Auslegung und Betrieb der Antriebsspannungsquel- 
len, Berlin 1979 

Günter Miel, Elektronik des Modellantriebs, Teil 3, 
Modellantrieb, Hilfsgeräte, Berlin 1979 

Harro Kühne, Beispiele für Steuer- und Regelschal- 
tungen mit Gleichstromkleinmotoren, Berlin 1979 
Armin Geyer/ Rolf Schultze, Magnetische Bildspeicher- 
technik, Teil 1, Berlin 1979° 

Armin Geyer/Rolf Schultze, Magnetische Bildspeicher- 
technik, Teil 2, Berlin 1979 

Klaus Schlenzig/Karl-Heinz Bläsing, Schaltbeispiele 
mit dem Rechnerschaltkreis U 820 D/U 821 D, Berlin 
1980 

Hans-Jochen Schulze, Musiksynthesizer selbstgebaut, 
Berlin 1980 

Ernst Alfred Frommhold, FET-Analogsignalschalter, 
Berlin 1980 

Hagen Jakubaschk, Elektronikschaltungen mit dem 
Operationsverstärker A 109, Berlin 1980 

Hagen Jakubaschk, Neue Schaltbeispiele mit TTL- 
Schaltkreisen, Berlin 1980 

Andreas Hertzsch, TTL-Vergleichsliste, 2., stark er- 
weiterte Auflage, Berlin 1980 

Manfred Kramer, Impulstechnik mit TTL-Schalt- 
kreisen, 2. Auflage, Berlin 1980 


Band 186 


Band 187 
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Band 188 


Band 189 
Band 190 
` Band 191 
Band 192 
Band 193 
Band 194 
Band 195 
Band 196 
Band 197 


Band 198 


Band 199 


Hans Barthold/Heinz Bäurich, Mikroprozessoren — 
Mikroelektronische Schaltkreise und ihre Anwen- 
dung, Teil 1, Grundlagen der Mikrorechentechnik; 
Berlin 1980 

Hans Barthold/Heinz Bäurich, Mikroprozessoren - 
Mikroelektronische Schaltkreise und ihre Anwendung, 
Teil 2, Die Mikroprozessoren U 808 D, U 880 D und 
8080, Berlin 1980 

Hans Barthold/Heinz Bäurich, Mikroprozessoren - 
Mikroelektronische Schaltkreise und ihre Anwen- 
dung, Teil 3, Periphere Rechnerschaltkreise, Berlin 
1981 

Günter Pilz, Basteln mit Thyristoren, 2. Auflage, 
Berlin 1981 

Winfried Müller, Elektronische Hilfsgeräte für das 
Fotolabor, Berlin 1981 

Andreas Hertzsch, Elektronische Zähler, Teil 1, 
Berlin 1981 

Andreas Hertzsch, Elektronische Zähler, Teil 2, 
Berlin 1981. 

Hans-Jürgen Kowalski, Aktive RC-Filter, Berlin 1981 
Dietmar Schiller, NF-Verstärker-Praxis, Berlin 1981 
Wolfgang Ludeck, Kleben, Gießen, Laminieren in der 
Amateurtechnik, Berlin 1981 

Günter Pilz, Technische Daten von Thyristoren, 
Triacs und Diacs, Berlin 1982 

Klaus Schlenzig, Einsatzbeispiele für CMOS-Zeit- 
schaltkreise, Berlin 1982 

Karl-Heinz Bläsing/ Klaus Schlenzig, Experimente mit 
Speicherschaltkreisen, Berlin 1982 

Claus Kühnel, Lineare und nichtlineare Analogschal- 
tungen mit Operationsverstärkern, Berlin 1982 


Die aufgeführten Titel sind nicht mehr erhältlich! 


Verzeichnis der Standard-Amateurliteratur 


Standardwerke und Jahrbücher 

Autorenkollektiv, Amateurfunk, 5., völlig überarbeitete Auflage, 
Berlin 1978 

Klaus Schlenzig/Wolfgang Stammler (Herausgeber), Schaltungs- 
sammlung für den Amateur, Lieferungen erscheinen nach 
Bedarf 

Rainer Erlekampf/ Manfred Kramer/ Hans-Joachim Mönig, (Her- 
ausgeber), Mikroelektronik in der Amateurpraxis, Lieferungen 
erscheinen nach Bedarf 

Karl. Heinz Schubert (Herausgeber), Elektronisches Jahrbuch für 
den Funkamateur, erscheint jährlich 


Amateurbibliothek 


Georg Engel, Musikelektronik, Berlin 1982 

Hagen Jakubaschk, Amateurtontechnik, 4., überarbeitete Auf- 
lage, Berlin 1982 

Hans-Joachim Fischer/ Wolfgang E. Schlegel, Transistor- und 
Schaltkreistechnik, 2., verbesserte Auflage, Berlin 1981 

Hagen Jakubaschk, Amateurlaborbuch, Berlin 1980 

Detlef Lechner, Kurzwellenempfänger, Berlin 1975 

Detlef Leçhner| Peter Finck, Kurzwellensender, Berlin 1979 

Günter Miel, Elektronische Modellfernsteuerung, Berlin 1979 

Karl Rothammel, Antennenbuch, 9., überarbeitete Auf lage, 
Berlin 1979 

Klaus Schlenzig, Amateurtechnologie - - Von der Schaltung Zum 
Gerät, 2., verbesserte Auflage, Berlin 1977 

Klaus Schlenzig| Reinhard, Oettel, ‚Dee große Bauplanbastelbuch, 
Berlin 1976 

Klaus Schlenzig/ Wolfgang Stammler, Elektronikbasteln im Wohn- 
bereich, Berlin 1981 

Karl-Heinz Schubert, Das große Radiobastelbuch, 5., überarbei- 
tete und erweiterte Auflage, Berlin 1980 


Klaus K. Streng, Daten linearer integrierter Schaltkreise, Berlin 
1982 

Klaus K. Streng, Diodendaten, Berlin 1977 

Klaus K. Streng, Transistordaten, 2. Auflage, Berlin 1977 

Klaus K. Streng, Transistordaten, 1. Nachtrag, Berlin 198] 


Reihe Der junge Funker 


Diese Reihe wendet sich an den Amateur, der gerade beginnt, 
sich mit der Funktechnik und Elektronik zu beschäftigen. 
Darüber. hinaus soll sie dem jungen Amateur den Weg zum Funk- 
amateur bereiten helfen. 

‚I dieser Reihe sind bisher über 30 Bände Schlafen: 


Reihe Originalbaupläne 


In dieser Reihe werden nachbausichere Schaltungen, zum Teil 
mit 1:1-Darstellungen, für Anfänger und Fortgeschrittene ver- 
öffentlicht. 

/ Bisher sind in dieser Reihe 50 Baupläne erschienen. 


Zeitschriften für Funkamateure 


Amatérské Radio, Monatszeitschrift der tschechoslowakischen 
Funkamateure, Verlag Svazarm, Prag 

FUNKAMATEUR, Monatszeitschrift der Funkamateure in der 
DDR, Militärverlag der DDR (VEB) - Berlin 

Radio, Monatszeitschrift der sowjetischen Funkamateure, Verlag 
der DOSAAF, Moskau 

Radioamator i Krotkofalowiec, Monatszeitschrift der polnischen 
Funkamateure, Verlag Komunikacji i Lacznos6i, Warschaü 

Radio i Televizia, Monatszeitschrift der bulgarischen Funk- 
amateure, Verlag Medizina i Fiskultura, Sofia 

Radiotechnika, Monatszeitschrift der ungarischen Funkamateure, 
Verlag Honvedsport, Budapest 


Abschließend einige Hinweise zur Buchausleihe und zur Be- 
schaffung von Textkopien. 


Die meiste der vorstehend genannten Literatur kann in den Biblio- 
theken ausgeliehen werden. Dort nicht erhältliche Bücher bzw. 
Broschüren bekommt der Leser in der Deutschen Bücherei, Leip- 
zig, oder in der Staatsbibliothek, Berlin, ausgeliehen. In beiden 
Einrichtungen stehen auch Zeitschriften zur Ausleihe zur Ver- 
fügung. 

Bei Bedarf können von interessierenden Zeitschriftenbeiträgen 
oder Buchseiten Textkopien gegen eine Gebühr angefordert wer- 
den. Bei der Bestellung von Kopien sind anzugeben: Zeitschrift 
(Buchtitel), Jahrgang (bei Büchern Auflage und Erscheinungs- 
jahr), Heft, Verfasser und Seite. 
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DDR-Standards und Schaltzeichen 


Auch der Amateur muß bei seiner Tätigkeit bestimmte DDR- 
Standards (TGL) beachten. Darüber hinaus ist es für das Lesen 
von Stromlaufplänen erforderlich, daß er die Schaltzeichen der 
Elektrotechnik kennt. Es ist aber im Rahmen dieser Broschüre 
nicht möglich, alle DDR-Standards zu nennen oder sogar zu 
kommentieren. Damit sich der Amateur gegebenenfalls in- 
formieren kann, werden nachstehend die wichtigsten DDR- 
Standards genannt und die häufigsten vorkommenden Schalt- 
zeichen wiedergegeben. 

DDR-Standards können auch bei der Kammer der Technik, In- 
formationsstelle für Standardisierung, 1040 Berlin, Chaussee- 
straße 106, Telefon 42 270 57, ausgeliehen werden. Käuflich 
sind diese beim Staatsverlag der DDR, Bereich Standardversand, 
7010 Leipzig, Postfach 1068, erhältlich. 


Zusammenstellung der wichtigsten DDR-Stundards der Elektro- 
technik 


TGL 16001 Schaltzeichen der Elektrotechnik, Begriffe 

TGL 16007 Schaltzeichen der Elektrotechnik, Leitungen 

TGL 16008 Schaltzeichen der Elektrotechnik, Widerstän- 
de allgemein 

TGL 16009 Schaltzeichen der Elektrotechnik, Kondensa- 
toren allgemein 

TGL 16010 Schaltzeichen der Elektrotechnik, Spulen und 
Transformatoren, allgemein 

TGL 16011 Schaltzeichen der Elektrotechnik, Antennen 

TGL 16012 Schaltzeichen der Elektrotechnik, Ableiter und 
Sicherungen 

TGL 16013 Schaltzeichen der Elektrotechnik, Elektro- 
chemische und elektrothermische Quellen 

TGL 16014 Schaltzeichen der Elektrotechnik, Röhren 

TGL RGW Schaltzeichen der Elektrotechnik, Halbleiter- 

661-77 bauelemente 
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TGL 16017 
TGL 16020 
TGL 16026 
TGL 16032 
TGL 16081 


TGL 16082 


TGL 16083 
TGL 16084 
TGL 16084 


TGL 200-0600 
TGL 200-0601 


TGL 200-0602 


TGL 200-7035 
TGL 200-7051 


Schaltzeichen der Elektrotechnik, Kristalle 
und Quarze 

Schaltzeichen der Elektrotechnik, Schaltge- 
räte allgemein 

Schaltzeichen der Elektrotechnik, Meßinstru- 
mente, Meßgeräte und Uhren 

Schaltzeichen der Elektrotechnik, Elektro- 
akustik j 


Schaltpläne der Elektrotechnik, Arten, Be- 


griffe, allgemeine technische Forderungen 
Schaltpläne der Elektrotechnik, Kurzbezeich- 
nungen, Kodebuchstaben für die Bezeichnung 
von Bauelementen und Bauteilen/Geräten 
Schaltpläne der Elektrotechnik, Übersichts- 
schaltpläne 

Schaltpläne der Elektrotechnik, Stromlauf- 
pläne E 


Schaltpläne der Elektrotechnik, Bauschalt- 


pläne i 

Begriffe für elektrotechnische Anlagen 
Errichtungsvorschriften für elektrotechnische 
Anlagen 

Schutzmaßnahmen in elektrotechnischen An- 
lagen 

Antennenanlagen 

Sicherheitsforderungen für Antennenanlagen 
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Wichtige Schaltzeichen der Elektrotechnik 


57 ai) = 








I 





Widerstand, 
allgemein 


Widerstand, 
einstellbar 


Widerstand, 
verstellbar 


temperatur- 
abhängiger 


Widerstand 
(Thermistor) 


spannungs- 
abhängiger 
Widerstand, 
nichtlinear 
(Varistor) 


‚Fotowiderstand 


Belastbarkeit von 
Widerständen 


0,05 W 
0,125 W 
0,25 W 
0,33 W 
0,5 W 


0,75 W 


LI 


- CE- 





IW 
1,5 W 
2W 
2,5 W 
3w 


>3W, z.B.15W 


Kondensator, 
allgemein 


Elektrolyt- 
kondensator, 
ungepolt 


Elektrolyt- 
kondensätor, 
gepolt 


Durchführungs- 
kondensator 


Kondensator, 
verstellbar 
Drehkondensator 


Differential- 
drehkondensator 


‚Kondensator, 


einstellbar 
Trimmer 
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= Spule, allgemein (7) Meßinstrument, 


allgemein 
„on Spule ohne Kern, St 
Be 5 rommesser, 
FT „Luftspule ® in Ampere 
on. Ferromagnetkern geeicht 
a Wecker, 
Ferromagnetkern allgemein 


mit Luftspalt 
4] ` Fernhörer 





_..  Massekern 
zu| Lautsprecher 
-~-A . nichtmagnet- i ` 
---— -cy  tischer Kern [ — Mikrofon 
Spule mit Ferro- ; 
—__ magnetkern, ap Tonabnehmer 
Drosselspule 
»= Magnetkopf 
sec Spule mit EEE Aufzeichnungs- 
Massekern nn kopf 
Z Relaiswicklung no Wiedergabekopf 
. ; maen Magnetkopf für 
Wicklung eines = Aufzeichnung 
Ewa polarisierten und Wiedergabe, 
. Relais Kombikopf. 
2 Sicherung, Bo Löschkopf 
allgemein i 
Feinsicherung \ s Kolben einer 
== C C) Elektronenröhre 
_ Q ... Glühlampe 
\ J Katode, 
T Glimmlampe, f allgemein 
Stabilisatorröhre | 





Katode, 
direkt geheizt 


Katode, 
indirekt geheizt 


Gitter, 
allgemein 


Anode, 
allgemein 


Triode 

mit Katode, 
Steuergitter- 
und Anode 


Pentode 

mit Katode, 
Steuergitter, 
Schirmgitter, 
Bremsgitter 
und Anode 


Diode, 
allgemeines 
Schaltzeichen 


Z-Diode , 
Kapazitätsdiode 


Tunneldiode 


Fotodiode 


I 


Lichtemitter- 
diode 


Rückwärtsdiode 


Thyristortriode, 
allgemeines 
Schaltzeichen 


Zweirichtungs- 
Thyristordiode 
(Diac) 


Zweirichtungs- 
Thyristortriode 
(Triac) 


pnp-Transistor 


npn-Transistor 


Feldeffekt- 
transistor 
mit n-Kanal, 
G - gate (Tor), 
S - source 
(Quelle), 
D - drain 

> (Benke) 


p-Kanal- 
Sperrschicht- 
FET 
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n-Kanal- 
MOSFET, 
Substrat intern 
mit source 
verbunden 
(Verarmungstyp) 
n-Kanal- 
MOSFET, 
Substrat intern 
mit source 
verbunden 
(Anreicherungs- 
typ) 

p-Kanal- 
MOSFET, 


? Substrat intern 


mit source 
verbunden 
(Verarmungstyp) 
p-Kanal- 
MOSFET, 
Substrat intern 
mit source 
verbunden 
(Anreicherungs- 
typ) 

Dual-Gate- 
MOSFET 
(n-Kanal, 
Verarmungstyp) 
Unijunktions- 
transistor mit 


p-Basis (Doppel- 


basisdiode) 


n-Kanal- 
MOSFET 

mit herausge- 
führtem Substrat 
(Verarmungstyp) 


n-Kanal- 
MOSFET 

mit herausge- 
führtem Substrat 
(Anreicherungs- 


typ) 


p-Kanal- 
MOSFET 

mit herausge- 
führtem Substrat 
(Verarmungstyp) 


p-Kanal- 
MOSFET 


D mit herausge- 


führtem Substrat 
(Anreicherungs- 


typ) 


Antenne, 
allgemein 


Sendeantenne, 
allgemein 


Empfangsan- 
tenne, allgemein 


Sende- und 
Empfangsan- 
tenne, allgemein 


os Schleifendipol . galvanisches 
piezoelek- 
— Ho trischer Kristall, 


4 we Element 
di Masse 
z. B. Schwing- 


j J Erde quarz 
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Bezugsquellen für Elektronik-Bauelemente 


Amateurbedarfs-Filialen 


1034 Berlin, Kopernikusstraße 3 

1058 Berlin, Kastanienallee 87 

7500 Cottbus, Markt 2 

8010 Dresden, Ernst-Thälmann-Straße 9 
5010 Erfurt, Hermann-Jahn-Straße 11—12 
4020 Halle, Klement-Gottwald-Straße 40—41 
9010 Karl-Marx-Stadt, Straße der Nationen 46 
7010 Leipzig, Grimmaische Straße 25 

3018 Magdeburg, Lüneburger Straße 25 

1500 Potsdam, Friedrich-Ebert-Straße 113 
2500 Rostock, Steinstraße 6 

2700 Schwerin, Wilhelm-Pieck-Straße 34 


Konsum-Elektronik- Versand 


5 89 23 90 
4 48 35 93° 
25181 
49 3170 
2 21 08 
3 54 66 
6 28 87 
2 94 82 
51277 
2 29 23 
3 46 35 
86 44 98 


Für alle nicht an den vorstehend genannten Orten wohnenden 
Leser hält der Konsum-Elektronik-Versand, 7264 Wermsdorf, 
Clara-Zetkin-Straße 21, Telefon 3 33, ein umfangreiches Sorti- 
ment an Elektronik-Bauelementen bereit. Bestellungen werden 


nur schriftlich entgegengenommen. 
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Schlagwortverzeichnis A bis Z 


AB-Gegentaktendstufe 194/78 
Abgleichnetzwerk 194/45 
Abhörverstärker 194/73 
Abklingdauer 180/14 
Abklingpegel 180/35 
Abklingphase 180/16 
Abklingverhalten 180/21 
Ablaufsteuerung 179/62 ff., 
179/86, 102 
-, Ereigniszähler 179/62 
-, Taktgeber für 179/70 
Abschlußwiderstand 164/87 
-, Tiefpaß 151/34 
Abschnürspannung 181/29 
- Abschwächer 192/35 
Abschwächer siehe auch Dämp- 
fungsglied 
Abspeicherung 186/36 
Abstandsverlust 177/8 
Abstimmanzeige, UKW- 
Empfänger 182/78 , 
abstimmbarer Mehrbereichs- 
verstärker 169/79, 80 
Abtastschaltung 199/64 ff. 
Achtercharakteristik 168/43 
AC-Kopplung 192/60 
Acrylat 192/16 
Addierer/Subtrahierer 166/106 
Addier-Subtrahierschaltung 
199/22 ff. 
Addierverstärker 199/20 
Adjunktivitätsgesetz 167/12 
Adreßbildung, U 808 D 187/37 
-, U 880 D 187/37 
Adreßbus 186/29 


Adresse 186/11 

Adressenanzeige 198/23 ff. 

Adressenzähler 0 bis 7 198/26 

Adressierter Operand 187/37 

Adressierung, indirekte 186/25 
187/10,37 

-, selektive 187/37 

Adreßoperation 186/25 

Adreßrechnung 186/25 

Adreßregister 186/32 

Adreßteil 186/24 187/9 

AD-Wandler 183/66 ff. 

Aero 46 195/106 

Ah-Wirkungsgrad 174/12 

Aiken-Code 186/20 191/47 

AIM-Verfahren 186/66 

Akkord 180/10 

Akkordbegleitautomatik, 
Schlagzeug mit 165/72 

Akkumulator 174/5 

Akkumulator-Befehl 187/53 

Akkumulatorladegerät, kom- 
plementäres 154/102 

- mit Abschaltautomatik 182/ 
59 

Akkumulatorregister 186/26 

aktiver Gleichrichter OPV 170/ 
87 

- RC-Tiefpaß 2. Grades, Pol- 
parameter 192/21 

- Tiefpaß 2. Grades 193/17 

aktives Filter 199/103 

—, Abgleich 193/102 

- RC-Filter, Realisieren 193/69 
ff. 
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` akustischer Resonator 180/13 

— Schalter 162/72 

akustische Signalausgabe 179/ 
90 

- Stundenschlageinrichtung 
183/44 ff. 

- Zeitangabe 183/52 ff. 

Alarmschaltung, Thyristor 
189/34 

Algebra der Logik 156/8 185/8 

Alkali-Mangan-Element 174/28 

Alleskleber 195/23 

allgemeine Form 164/12 

Allpaß 193/32 

Alterungsverhalten 192/68 

ALU 186/12 

Ar-Wert, Spule, Ermitteln 
197/82 

AM 168/7 

Amateurfunk, Funkbetriebs- 
dienst 154/20 ff. 

— Rechtsvorschrift 153/7 ff. 

AM-Empfänger 197/74 

AM-Oszillator 197/79 

Amplitudencharakteristik 193/ 
35 

Amplitudendämpfung 166/72 

Amplitudendemodulation 159/ 
39 

Amplitudenfrequenzgang im 
Luminanzkanal, Messen 178/ 
49 ff. . 

Amplitudengang 193/10 

Amplitudenkonstanthaltung 
180/76 

Amplitudenmodulation 168/7 
199/102 

Anaemometer 182/44 

Analog-Digitalumsetzer, Säge- 
zahnverfahren 155/39 ff. 
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EN 


Analog/Digital-Wandler 167/44 
183/66 ff. 

analoger Drehzahlmesser 176/ 
25 

- Grundschaltkreis 186/37 

analoge Schaltung 166/8 ff. 

Analogschalter 181/12 

Analogschaltereinsatz, MOS- 
FET, Kennwert 181/18 

Analogschaltung 199/36 ff. 

Analogspeicher 180/51 

Analogtechnik mit U 124 D 
197/68 ff. 

Analoguhr, Digitalausgabe 197/ 
33 

-, industrielle 197/25 ff. 

-mit Quarztakt 197/15 

AND 156/8 183/9 185/8 

AND-Gatter, 2stufiger NF- 
Verstärker mit 163/113 


. AND/NAND-Umschalter 


183/14 
AND-OR-Schaltung, invertie- 
rende 155/59 
Anker 173/11, 18 ff. 176/7 
Ankerblech 173/19 
Ankerquerfeld 173/18 ` 
Ankerrückwirkung, Entstehen 
173/31 
Ankerspannung, Polaritäts- 
wechsel 176/32 


` Ankerspule, Schaltung 173/22 


Ankerstrom 176/9 
Ankerwicklung 173/23 
Ankopplung, Lastschaltstufe, 

komplementäre 154/39 
Annäherungsschalter 162/75 
-, A 301 D 172/49 ff., 67 


- mit Oszillator, A 301 D 172/ 
64 : 

Annäherungssignal 197/86 

Anode 189/9 

Anpaßglied 169/9 

Anpassungsschaltung 155/8 tf. 

Anpassungsstub 169/8 

Anpassungsübertrager, Orts- 
kurve 164/113 

“ Anpassungswiderstand, Messen 

158/39 ff. 

Anreicherung 181/12 

Anreicherungstyp, FET-Prüfer 
160/81 

Anschlagspercussion 180/21 

Anschlußbild, TTL-Schaltkreis 
156/79 ff. 

Anschlußsignal, 8080 187/85 

Ansteuerbauelement, Anzeige- 
röhre 171/32 ff. 

~ Ansteuerschaltung, Glühfaden- 

Anzeige 171/110° 

Ansteuerung, Fluoreszenz-An- 
zeigeröhre 171/68 

-, 7-Segment-Kaltkatoden- 
Anzeige-171/46 ff. 

-, 9-Segment-Anzeigeröhre 
171/45 

Anstiegsgeschwindigkeit 193/ 
46 

Antennascope 158/26 

Antenne 153/118 ff. 

-, Befestigen 169/89 

-, Festigkeit 169/86 

-, gemeinsame 169/55 

—, Messen des Anpassungswi- 

derstands 158/46 

—, Schwenken 169/32 

Antennenanlage 169/73 


D 


-, gesetzliche Vorschrift 169/85 
ff. 

-, Kreuzung 169/97 

Antennenebene 168/79 

Antennengewinn 168/47 

-, Messen 159/52 

Antennenliöhe 159/51 

Antennenmastverstärker 169/ 
4l 

Antennenleistung und Feld- 
stärke, Zusammenhang 168/ 
13 

Antennenstandort 169/17 

Antennenstecker 169/13 

Antennenstromverfahren, Mo- 
dulationsgradmessung 159/ 
53 

Antennentragwerk, Befestigen 
169/89 

-, Festigkeit 169/86 

Antennenverstärker 169/40 ff., 
79, 80 

Antennenverteiler, Durch- 
schleifverfahren 169/75 

-, Sternschaltung 169/73 

Antennenweiche 151/49 169/ 
13, 67, 68 

antiparallelgeschalteter Thyri- 
stor, Ansteuerung 189/29 

Antrieb, Modell 175/39 ff. 

Anzeigebauelement, Parallel- 
und Zeitmultiplexbetrieb 
171/114 ff. 

-, Zeitmultiplexansteuerung 
171/119 ff. 

Anzeige für Rechnerschaltkreis 
179/15 ff. 

Anzeigeinstrument 158/8 

-, Funktionsweise 158/10 ff. 


-, Messen des Innenwider- 
stands 158/20 

Anzeige mit LED-Element, Mi- 
krorechner 188/57 

Anzeigeröhre 171/9 ff. 

-, Ansteuerbauelement 171/32 
ff. 

—, Betriebsart 171/17 

-, Betriebsspannungsquelle 
171/29 

-, dekadische, Dekoder/Treiber 
für 171/38 

Aperturjitter 192/39, 64 

Aperturzeit 192/39 

Approximation 199/59 

äquivalenter Rauschwider- 
stand 169/40 

Arbeitskennlinie, 
trieb 175/39 

Arbeitskontakt 181/12 

Arbeitsschutz, Kleben 195/110 

arithmetic-logic-unit 186/12 

arithmetische Rechenoperation 
186/12 

arithmetisch-logische 
186/12 

ASCII-Code 186/24, 114 

Assoziativgesetz 167/11, 12 

astabile Kippschaltung 163/85 
ff. 

astabiler Multivibrator 156/25 
ff. 163/85 ff. 183/11 185/25 
ff. 197/68 

—, A 902 172/27 

--, emittergekoppelter 166/53 
ff. 

—, komplementärer 154/41 

—, quergekoppelter 166/46 ff. 

Asynchronbetrieb 191/29 

asynchroner Zähler 186/97 


Modellan- 


Einheit 
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- Zähler/Teiler 156/36 185/34 
Asynchronzähler 191/9, 29 ff. 
Atlasbindung 195/84 
Audion mit Rückkopplung 197/ 
75 
- mit 2 Invertern 197/76 
Audionschaltung 162/30 ff. 
Aufbauhöhe, Antenne 169/18 
aufgewickelte Zweidrahtleitung 
169/9, 11 
Auflösung 192/64 
Aufstockungsleitung 169/15 
Aufzeichnungsstrombedarf, re- 
lativer 177/84 
Aufzeichnundsstromstärke, 
Überprüfen 178/28 
A und §, Eintaststufe 178/93 
Ausbreitungsgeschwindigkeit 
168/8 
Ausgabebefehl 186/31 
Ausgabeoperation 186/27 
Ausgabesteuerung 196/29 
Ausgleichsladen 174/8 
Ausgangsaussteuerungsbereich 
170/13 
Ausgangsbrummspannung 
152/76 
Ausgangsfrequenzkompensa- 
tion, OPV 170/27 
Ausgangshub 193/44 
Ausgangskapazität, Messen 
159/13 
Ausgangsklemme 193/8 


"Ausgangskurzschlußdauer, 


OPV 170/17 
Ausgangsleistung 194/49 
-, Bestimmen 194/20 
-, Messen 159/48 
Ausgangsleitwert 152/59 164/ 
108 


Ausgangsspitzenspannung, 

-OPV 170/13 

Ausgangsstufe 197/43 

Ausgangsübertrager, Berech- 
nen 194/21 

Ausgangswiderstand 193/45 
199/9 

=, OPV 170/17 

Ausgangszustand 165/36 

Automatentheorie 191/106 

Automatik-Stop-Schaltung, 
elektronisches Schlagzeug 
165/48 ' 

automatische Verstärkungsre- 
gelung 199/98 

Automatisierungstechnik, 
Zählschaltung 192/112 ff. 

autonome Ein- und Ausgabe 
186/31 . 

Ausschlagmethode 158/9 

Aussetzbetrieb 173/43 

Aussteuerungsanzeige 194/76 

Austauschwiderstand, thermi- 
scher 189/20 

Avalanche-Induced-Migration 
186/66 

Axiallüfter 173/24 

A 109 170/7 ff. 

-, Speiseschaltung 182/47 ff. 

-, Temperaturregelung mit 
190/78 

A 301 D, Funktion 172/33 ff. 

-, Kenndaten 172/37 ff. 

—, Verwenden teilweise funk- 
tionstüchtiger 172/57 

-, Zusammenschaltung mit 
TTL- oder MOS-Schaltkreis 
172/61 

A 902 D, Kenndaten 172/7 ff. 


Babyzelle 174/22 
Bad, fotografisches, Tempera- 
turregelung 190/67 ff. 
Badtemperatur 190/67 
Balanceregler, komplementärer 
154/30 
Balun-Leitung 169/12 
Balun-Spule 169/9 
Balun-Transformator 169/9 
Bandbreitenmessung 158/24 
Bandbreite, offene 193/45 
-, OPV 170/11 
-, Schwingkreis 151/8, 11, 15 
Bandfilter, Speisung 152/8 
-, zweikreisiges 152/5 ff. 
—, - Berechnung mit Dia- 
gramm 152/27 
Band-Kopf-Abstand 177/8 
Bandlauffeineinstellung 178/66 
Bandmanual, externes 180/121 
Bandmittenfrequenz 151/51 
Bandpaß 166/107 169/59 193/32 
-, Berechnen 151/50 ff. 
-, Berechnen nach Tabelle 151/ 
57 
Bandpaßhalbglied 151/52 
Bandpaß, spannungsgesteuer- 
ter 180/86 
Basisspannungsteiler, 
nen 194/23 
BAS-Kanal, Impulsverhalten 
178/57 
BAS-Signalgenerator 178/8 
BAS-Signalmischer 178/90 
Baß-Trommel, große 165/9 
Batterie 174/6 
Batteriebetrieb, Langzeitgeber 
für 190/46 
-, 4-W-Verstärker 194/53 


Berech- 
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Batterieentladungsbegrenzung, 

komplementäre 154/105 
‚ Batterieladegerät, komplemen- 
täres 154/102 

Bauelement, Elektronik 153/44 
ff. 

Bandservo 177/57 

Bandsperre 166/107 169/62 
193/32 

-, Berechnen 151/50 ff. 

Bandsperrenhalbglied 151/53 

Bandzugbestimmung 178/66 

Band-IV-Antenne 168/82 

BCD-Code 186/20 191/46 

-, dekadische Zählschaltung im 
163/70 ff. 

BCD-Dekoder, Ansteuerung 
der Ziffernanzeigeröhre 156/ 
49 185/51 

BCD-Dekoder/Treiber-Schalt- 
kreis 171/32 

BCD-Zahl in Dualzahl, Um- 
wandeln 188/81 

BCD-7-Segment-Dekoder/ 
Treiber 171/88 

BCD-8-4-2-1-Kode, Kodetabel- 
le 191/47 

Becken 165/10 

Bedienelement, Mikrorechner 
188/55 

Bedienungseingang 191/14 

Befehl 186/9 

-, Aufbau 186/24 

-, nichtspeicherbezogen 186/25 

Befehlsabarbeitung 186/13, 27 

-, U 808 D 187/13 

-, U 880 D 187/44 

Befehlsaufbau, 8080 187/83 

Befehlsliste, U 808 D 187/15 ff. 

-, U 880 D 187/44 f 
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Befehlsregister 186/12 
Befchlsschlüssel, Rechner 
186/25 
-, B080 187/88 
Befehlsstruktur, U 808 D 187/9 
-, U 880 D 187/36 
Befehlstabelle für Mikroprozes- 
sor 187/91 ff. 
Befehlszähler 186/12 
Befehlszyklus 187/13. 
Begrenzer 199/52 ff. 
Begrenzerschaltung 154/85 
belastete Resonanzleitung 
152/54 l 
Belastungsmessung 175/36 
Belichtungsmesser, Elektro- 
nenblitz 162/79 ff. 
Belichtungsuhr 154/66 
-, elektronische 155/97 
-, Zeitschalter 172/13 _ 
Belichtungszeitgeber in TTL- 
Technik 190/7 ff. 
- mit Transistor 190/37 ff. 
Belichtungszeitschalter, Foto- 
labor 172/86 
Bereichsverstärker 169/79 
Berliner Holzkaltleim 195/20 
Berührungseinschalter 197/60 
berührungslose Drehzahlmes- 
sung 172/98 
Berührungsschalter, komple- 
mentärer 154/115 ff. 
beschleunigtes Laden 174/8 
Bessel-Charakteristik 193/37 
Betamax-System 177/76 
Betragsbildung 199/48 
Betragskurve, Reihenschwing- 
kreis 151/6 
Betriebsgüte, Bandfilter,152/29 


Betriebsspannung, maximale, 
Bestimmen 194/18 
Betriebsspannungsänderung, 
Einfluß 192/70 
Betriebsspannungsbereich 
194/48 ` 
Betriebsspannungsquelle, 
zeigeröhre 171/29 
Bewertungsschaltung 167/41 
bidirektionaler Thyristor 196/7 
Bienenwachslösung 195/106 
Bildbereich 193/8 
Bildspeicherverfahren, magne- 
` tisches 177/29 
Bildstörung durch Reflexion 
189/20 
Binärcode 186/20 - 
Binärdekoder 156/49 185/51 
binär-dezimalkodierte Zähl- 
schaltung 191/46 ff. 
binäre Grundverknüpfung 
167/15 
 binärer Frequenzteiler 156/22 
185/22 
- Impulszähler 156/22 185/22 
- Teiler/Zähler 156/36 185/34 
Binärkode, reine 191/39 
binärkodierte Dezimalzahl 
.167/10 
Binärsystem 191/39 
Binärteiler 163/58 . 
binär-Umkehrzähler 191/85 
binary coded decimal 191/46 
Binary Rate Multiplier 192/25 
bipolarer Kleinleistungs- 
transistor, Daten 160/13 ff. 
—, Prüfgerät 160/70 
— Leistungstransistor, Prüfge- 
rät 160/72 


An- 


— Transistor, Paarungsprüfer 
160/73 

bipolares Koeffizientenglied 
199/25 

Bipolartransistor, Anschluß- 

, ermittlung 160/46 ff. 

— Konstantstromzweipol mit 
166/37 

Bipolartransistorprüfer '160/70 

Bipolartransistor, Stromquelle 
mit 166/31 

bistabile Kippschaltung 163/53 

bistabiler FET-Schalter 181/98 

- Multivibrator 156/17 ff. 163/ 
53 ff. 185/17 ff. 191/7, 13 ff. 

—, komplementärer 154/47 

Bit-Befehl 187/58 

Bit-Folge 186/14 

Bit-Stelle, Steuerregister 188/ 
35 ff. 

Blausiegel 195/27 

Blei-Akkumulator 174/36 ff. 

-, Entladen 174/44, 57 

-, Laden 174/42, 54 

-, Ladegerät für 154/102. 

-, offener 174/37 ff. EG 

-, Pdege und Wartung 174/46, 
53 _ 

-, wartungsfreier 174/51 ff. 


. Blindenuhr-Dekoder 183/52 ff. 


Blindwiderstand 151/25 

-, Messen 158/38 

Blinkgeber 197/52 

Blinklichtgeber, komplemen- 
tärer 154/69 

Blinkschaltung 189/48 ff. 

Blitzschutz 169/90 

Blockieren 189/11 

Blocklängenregister 186/32 

Blocktransfer 186/26 187/50, 70 
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B-Kreis 164/79 

Bode-Diagramm 193/16 199/16 

Bohnerwachs 195/106 

Bongo 165/11 

Boolesche Algebra 191/106 

Bootstrap-Schaltung 154/21 
166/90 

Brandmelder 172/82 

Brauns PVAc-Leim 195/20 

Breitbandantenne, UHF 168/ 
85 

Breitbandgenerator 178/13 

Breitbandoszillograf 178/14 

Breitbandverstärker, gleich- 
spannungsgekoppelter 199/7 

Brennspannungskennlinie 
171/26 

BRM 192/25 

Brownsche Molekularbewe- 
gung 169/39 

Brücke, Messen mit 158/16 

Brückengleichrichter 166/113 

Brummspannung, Messen 159/ 
45 

Brummspannungsunterdrük- 
kung 194/51 

Burst 177/16 

Bürste, metallhaltige 173/27 

Bürstenfeuer 173/38 

Bürstenreibungsverlust 173/35 

Burst-Toreinheit 155/84 ff. 

Busstruktur 188/100 

Bustreiber 186/96 

Butterworth-Charakteristik 
193/25, 35 

Butterworth-Tiefpaß 193/25 

Byte 186/11 

B 109 170/7 ff. 
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Carry-Flag 187/8, 35 

Cauer-Charakteristik 193/38 

Cauer-Tiefpaß 193/81 ff. 

Cauer-Tiefpaß-Grundglied 2. 
Grades 193/82 

C-Bit-Befehl 187/53 

CCIR-Norm, Fernsehbereich 
168/9 

Cellulosenitrat 195/23 

Central Prozessor Unit 186/10, 
32 

Cenusil 195/18 

Charlestonmaschine 165/10 

Chemikal-Klebstoff 195/26 

Chemisol 195/24 

Chrominanzsignal 177/51 ff. 

Chrominanzkanal, Kontrolle 
178/32 ff. 

C-Korrekturfaktor 161/85 

Claves 165/11 

CMOS-Analogschalter 181/46 

CMOS-Analoguhr 197/15 

CMOS-Gatter, Schutzbeschal- 
tung 197/12 

CMOS-Inverter 197/10 

CMOS-IS-Binärzähler 191/43 

CMOS-IS-Zähldekade 191/55 

CMOS-IS, Zähler 191/110 

CMOS-Technik 197/7 ff. 

CMOS-Uhrenschaltkreis 197/16 
ff., 23, 39 ff. 

CMRR 199/8 

Code siehe auch Kode 

codierte Zahl, Rechnen mit 
186/110 

Codierschaltkreis, Zusammen- 
schaltung 186/87 

Codierschaltung 186/76 ff. 

Codiertabelle, U 808 D 


-, U 880 D 187/106 ff. 

—, 8080 187/104 

Collins-Filter 152/80 

Colorprocessor 190/85 

common mode rejection ratio 
199/8 

Conga 165/11 

COSMOS 197/9 

Counter-Timer-Circuit 188/18 

‘CPU 186/10, 32 

Crispeningschalter 178/59 ff. 

ÜSSR-Thyristor, Daten 189/98 

ff. 

CTC 188/18 

CTC-Baustein, Anschlüsse 
188/19 

-, Arbeitsweise 188/20 

-, Digitaluhr mit 188/70 

Cubical Quad 168/68 


Dämmerungsblinker, automa- 
tischer 197/57 
Dämmerungsschalter 162/65, 
91 172/18 182/8 ff. 197/58 
-, A 301 D 172/76 ff. 
Dämpfung 166/72 
Dämpfungseinfluß 151/22, 23 
Dämpfungsglied 166/73 169/46 
ff. 
Dämpfungsmessung 158/42 
181/60 ff. 
Dämpfungsstufe, digitale Pe- 
gelwahl 182/72 
Dämpfungswiderstand 152/10 
Darlington-Emitterfolger 
166/91 
Darlington-Schaltung, Lei- 
stungsverstärker 155/14 
Darlington-Stufe, komplemen- 
täre 154/33 


Datenbus 186/29 

Datenpuffer 186/32 

Datenregister 186/32 

Datensicherung 198/12 

Datenspeicher, monolithischer 
156/48 


` Dauerbetrieb 173/43 


Dauerladen 174/8 
Dauerleistung, Antrieb 175/8 
Dauermagneterregung 172/17 
DC-Kopplung 192/60 ' 
DDR-Thyristor, Daten 189/92 
ff. 
Decodierschaltung 186/76 
Decoder siehe auch Dekoder 
Dekadenzählröhre 171/9 
dekadische Anzeigeröhre, De- 
koder/Treiber für 171/38 
dekadischer Zähler 183/36 
dekadische Zählschaltung, 
BCD-Code 163/70 ff. 
Dekoder siehe auch Decoder 
Dekoder 156/49 183/37 ff. 185/ 
37 ff. 
Dekoder/Treiber, dekadische 
Anzeigeröhre 171/38 
Dekrementierung 186/93 
Delogarithmiermultiplizierer 
199/87 
Demodulationskennlinie 159/39 
Demodulationsschaltung, 
Fernsehbandgerät 178/80 
Dezimal/BCD-Code, Codie- 
rung 186/76 
dezimal — dual, Umkodierung 
167/32 
-, Umwandlung 186/15 
Dezimalsystem 167/9 191/37 
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Dezimal-Umkehrzähler, syn- 
chroner 191/88 

Dezimalzall, binär kodiert 
167/10 

Dezimalzähler 192/8 

Dezimeterwelle 168/14 

Dezitechnik 153/115 ff. 

D-Flip-Flop 156/22 163/54 
185/22 191/17 

Diac 189/27 196/7 

-, Anschlußermittlung 160/68 

-, Daten 160/39 196/107 

-, Sperrspannungsprüfung 
160/100 

‚ Diawechsler, automatischer 
154/66 

Dichtemeßgerät 190/60 

dicker Dipol 168/85 

Differentation, Schaltung zur 
166/70 ` 

Differenzeingangsspannung 
193/44 

-, OPV 170/14 

Differenzeingangswiderstand 
193/45 199/8 

-, OPV 170/16 

Differenzfrequenzbildung, digi- 
tale 183/38 

Differenzierer 166/107 
ff. 

Differenzierglied 166/72 

Differenzintegrator 199/30 

Differenzverstärker 166/104 

193/66 

Differenzverstärker-Grund- 
schaltung 199/80 

Differenzverstärker-Stufe 
166/97 

Differenzverstärker, Tempera- 
turregelschaltung mit 190/73 


199/31 
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Differenzverstärkung 199/8 

Differenzverzögerungszeit- 
[fehler 192/72 

Differenzsignal 197/8 

Diffusionsverfahren 189/10 

Digital-Analog-Frequenz- 
messer 197/81 

Digital/Analog-Umsetzer 
167/35 ff. 

digitale Anzeige, Zählfrequenz- 
messer mit 156/67 185/67 

Digitalausgabe an Analoguhr 
197/33 

digitale Differenzfrequenzbil- 
dung 183/38 

- Frequenzanzeige, Empfänger 
192/108 

- Informationsverarbeitung 

` 167/9 ff., 17 

- Proportionalfernsteueran- 
lage, Nachlaufsteuerung 
176/52 ff. 

digitaler Grundschaltkreis 

186/37 

Minutentimer 197/70 

- p-Kanal-MOS-Schaltkreis 

163/9 

Schaltkreis für Mikrorech- 

ner, Arbeitsweise 186/37 ff. 

- Spannungsmesser 179/94 

digitale Schaltung 167/9 ff. 

digitales Meßgerät 155/22 ff. 

- Monoflop 197/95 

- Signal, 4-Kanal-Schalter für 
155/80 

Digitalmeßgerät 183/84 ff. 

Digitalmischer 183/38 

Digitalthermometer 179/94 ff. 
183/96 


Digitaluhr 156/65 183/44 ff. 
185/65 188/63 ff. 
- mit CTC-Baustein 188/70 
ff. 
- mit Prozessor 188/63 ff. 
=, Prinziplösung 179/90 
-, Taktgeber für 197/35 ff. 
—, Zählerschaltung 183/62 ff. 
Digitaluhr/Zählfrequenzmes- 
- ser 156/71 
‚Digitalvoltmeter 183/105 
-, gleichspannungsdriftfreier - 
Einweggleichrichter für 
170/89 
-, Gleichspannungsimpedanz- 
wandler 170/42 
Digitron 171/61 
Diode, Anschlußermittlung 
160/64 ff. 
=, Daten 360/35 ff. 
-, Kühlblech 161/68 
—, Kühlkörper 161/53 ff. 
—, licehtemittierende 171/72 
—, Messen an 159/14 
—, Sperrspannungsprüfung 
166/97 
Diodenbegrenzerschaltung 
180/77 
Diodennetzwerk 199/59 
Diodentester 160/92 
Diodentrigger 155/22 
Diodenvoltmeter 158/51 182/36 
Dipmeter mit MOSFET 162/28 
Dipol 168/32 
-, dicker 168/85 
—, Resonanzlänge 168/46 
Direct Memory Access 186/31 
direkte Messung 158/8 
— Phasenmessung 199/101 


direkter Eingang 191/13 
— Speicherkanal 186/31 
Direktoperand 187/9, 37 
Direktor 168/50, 53 


‚ Disjunktion 167/15, 24 


Diskriminator 183/37 ff. 
Diskriminatorkennlinie 159/40 
Dispersionskitt 195/20 
Display 179/15 ff. 
Distributionsgesetz 167/11, 12 
Dividierer 199/106 
Division, Programm zur 188/87 
DMA 186/31 
DMA-Steuerbaustein 188/41 
ff. 
DMA-Steuerung 186/32 
DMA-Zyklus 187/43 
Doppelanzeige, 'Soll-/ Ist-Ver- 
gleich 171/99 
Doppelgate-FET, Anschlußer- 
mittlung 160/60 
Doppelkontur 169/6 
Doppelquad-Schleife 168/72 
Doppelreflexion 169/25 
Doppelserien/Parallel-Schalter 
181/21, 83 
Doppel-T-Anker 173/19 176/7 
Doppel-T-Sperrfilter 193/86 
Doppelwortbefehl 187/60, 62 
Doppelworttransfer-Um- 
tauschbefehl 187/49 
Drainkontrolle 160/83 
Drainwiderstand, Inverter mit 
MOSFET als 163/12 
Dreheiseninstrument 158/13 
Dreher 164/15 
Drehmoment, inneres 176/9 
Drehrichtungssteuerung 190/87 
Drehrichtung, Steuerschaltung 
176/% ff. 
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Drehrichtungsumkehr 173/73 
Drehrichtungswechsel, 
rung 190/88 ff. 
Drehspulinstrument 158/10 
Drehstrom, Messen der Blind- 
leistung 158/57 
Drehstromwirkleistung, Mes- 
sen 158/57 
Drehzahleinstellung 162/58 
Drehzahlgeber, induktiver 
176/21 ff. 


Steue- 


—, optoelektronischer 176/17 
ff. 

Drehzahl, Gleichstrommotor 
176/8 


-, Messen 176/17 ff. 

Drehzahlmesser 172/98 

-, analoger 175/109 176/25 

-, digitale Anzeige 175/115 

- für Kraftfahrzeug, digitale 
Anzeige 183/89 ff. 

-, Kfz 172/107 

-, kontaktloser 175/103 ff. 

Drehzahlmeßzusatz 175/105 

Drehzahl, niedere, Regelung 
176/82 

Drehzahlregelung, elektroni- 
sche 189/64 

- für Universalmotor 189/61 

-, Gleichstrommotor 176/70 
ff. 155/98 

-, Kleinmotor 182/91 

- mit MAA 723 176/85 

-, Motorgegenspannung 176/73 
ff. 

-, Plattenspieler 176/79 

Drehzahlregulierung mit Wech- 
selstromsteller 189/63 

Drehzahlstellen, Elektromotor 
173/46 ff. 
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- mit pulsierender Gleichspan- 
nung 173/75 ff. 

- mit Vorwiderstand 173/69 
ff. 

Drehzahlsteller, stufenloser 
173/103 

Drehzahlsteuerung, Gleich- 
strommotor 176/60 ff. 

Drehzahlsteuerung mit Tu: 
stor 176/63 

Dreieckgenerator 155/49 ln 

Dreieckspannung, Generator 
170/79 

Dreifach-T-Anker 176/7 

dreistufiger Ringzähler 155/29 

Dreivoltmetermethode 158/58 

Drift 199/10 

Driftspannung 199/10 

Driftstrom 199/10 

Dropoutkompensatign 178/46 

Dropoutstörung mit FBAS-Si- 
gnal 177/25 

Druckkontakttechnik 189/10 

Drummer, Rhythmusinstru- 
ment das 165/9 

DSK 186/31 

DTL, Übergang von TTL 
155/19 

Dual/Dezimal, Umwandlung 
186/16 

Dual-MOSFET, Triggerschal- 
tung mit 163/47 

dual-slope-Verfahren 180/61, 
67 

Dualspeisespannungsgerät 
182/48 ff. 

Dualsystem 167/9 186/14 ff. 
191/38 

-, Einführung 165/30 


Dualzahl in BCD-Zahl, Um- 
wandeln 188/78 

-, Rechnen mit 186/106 

Dunkelkammer-Belichtungs- 
uhr 154/66 

Dunkelzeitzähler 197/59 

Duosan-Rapid 195/23 

Durchbruchspannung, Ermit- 
teln 160/65, 97 189/13 

-, Messen 159/28 

Durchbruch, zweiter 161/20 

Durchgangsprüfung 160/62 

Durchgriff, Messen 159/9 

Durchlaßbereich 169/57 

Durchlaßdämpfung, Berech- 
nen 181/82 ' 

—, Messen 181/57 

Durchlaßrichtung, Messen in 
159/14 

Durchlaßspannung 189/13 

-, Messen 159/31 

Durchlaßstrom 189/8 

-, Messen 159/31 

Durchlaßwiderstand, Bestim- 
men 181/108 

Durchlaßzustand 189/12 

Durchlaufbetrieb 173/43 

Durchschleiftechnik 178/80 

Durchschleifverfahren, Anten- 
nenverteiler 169/75 

durchstimmbarer NF-Wien- 
Generator, komplementärer 
154/57 

- Sinusgenerator 170/73 

dynamischer Schreib-Lese- 
Speicher 186/61 

- Tonabnehmer, Entzerrer für 
170/61 

dynamisches RAM 198/13 

D-10-Serie 183/7 


D-20-Serie 183/7 
D 100 183/7 
D 160, Anwendung 183/8 ff. 


E/A-Baustein 188/6 ff. 
E/A-Steuerbefehl 186/31 
E/A-Steuerung 186/29 
E/A-Testbefehl 186/31 
Echowirkung 169/6 
ECL-Technik 192/30 
effektive Höhe 168/38 
- Länge 168/38 
Eichleitung 178/22 
Eichmarkengenerator 159/67 
Eigenfrequenz 152/11 
Eigenkapazität, Spule, Ermit- 
teln 197/82 
Eigenleistungsaufnahme, OPV 
170/11 
Einadreßbefehl 186/24 
Ein-/Ausgabe-Baustein zum 
U 880 D 188/6 ff. 
-, serieller 188/22 ff. 
Einbausymmetrierglied 168/94 
Eindrahtleitung, Daten 168/30 
Eindraht-Wellenleiter 168/28 
Eindringtiefe 152/51 
Einerkomplement 186/19 
Einflußempfindlichkeit 193/30 
Eingabebefehl 186/31 
Eingabeoperation 186/27 
Eingabesteuerung 186/29 
Eingang, direkter 191/13 
Eingangsbrummspannung 
152/76 
Eingangsbasisstrom 199/9 
Eingangsfrequenzkompensa- 
tion, OPV 170/27 
Eingangskanal 192/37 
-, Zähler 192/90 ff. 
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Eingangskapazität, Messen 
159/13 

Eingangsklemme 193/8 

Eingangsleitwert 152/53, 58 
164/108 

Eingangsoffsetspannung 193/43 
199/9 

-, OPV 170/15 

Eingangsoffsetstrom 199/9 

-, OPV 170/16 

Eingangsruhestrom, Kompen- 
sation 170/39 

-, OPV 170/15 

Eingangsspannung: 194/50 

-, Begrenzung 170/32 

-, geringe 169/39 

-, zu große 169/45 ff. 

Eingangsspannungsbereich, 
zulässiger 192/61 

Eingangstrigger für TTL- 
Schaltung 172/24 

Eingangsverstärker 194/44 

Eingangswiderstand 194/50 

-, Bandfilter 152/30 

-, Berechnen 194/23 

=, Halbwellendipol 164/102 

Einkartenrechner 188/97 

Einkomponenten-Klebe- und 
Dichtungsmasse 195/18 

Einphasenwechselstrom, Mes- 
sen der Blindleistung 158/57 

Einschalter 173/47 ff. 

-, elektronischer 173/50 

Einschaltverzugszeit 189/16 

Einschaltzeit 189/16 

Einschwingdauer 180/14 

Einschwingphase 180/16 

Einsverstärker 193/65 

Eintaststufe 178/93 
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Ein- und Ausgabebefehl, U 808 
D 187/21 : 

—,'U 880 D 187/69 

Ein- und Ausgabe-Zyklus 
187/46 

Einweggleichrichter 166/112 
175/59 

-, gleichspannungsdriftfreier 
170/89 

Einzelimpuls-Torschaltung 
183/15 

Einzelkreis, Bandbreite 152/28 

Einzelwortbefehl 187/54 

Einzelworttransfer 186/26 
187/45 

eisenlose Endstufe 166/90 194/ 
28 ff. 

—, komplementäre 154/27 

Eisenverlust 173/35 177/11 

-, Ermitteln 158/44 

ELBUG 156/59 185/59 

elektrische Länge 168/36 

— Maßeinheit 152/85 

elektrisches Feld 168/11 

elektroakustisches Metronom 
165/52 

Elektrodynamometer 158/12 


.Elektrographitbürste 173/27 


Elektrolytkondensator, Messen 
158/36 

elektromagnetisches Feld 
168/11 

— Wechselfeld 168/11 

elektromagnetische Welle 
168/11 

--, Ausbreitung 153/63 ff. 
168/14 

— Eingabe 179/57 

elektromechanisches Relais 
181/12 


Elektrometerverstärker 166/ 
100, 106 193/47 199/12 

Elektromotor 173/9 ff. 

— Behandlung 175/21 

-, Betriebsverhalten 173/28 ff. 

-, Drehzahlstellen 173/46 ff. 

— Entstörung 175/12 ff. 

-, Kennlinie 173/31 ff. 

Elektromotor/Spannungsquel- 
le, Wechselwirkung 175/6 ff. 

Elektromotor, Störung 175/28 

-, Temperaturverhalten 173/41 
ff. 

Elektronenblitz-Belichtungs- 
messer 162/79 ff. 

Elektronik, Bauelemente und 
Schaltungstechnik 153/44 ff. 

-, Komplementärschaltung in 
154/39 ff. 

Elektronik L1-08 177/63 

Elektronikschalter, Tiefentla- 
dungsschutz 175/100 

- Volt-Controller 175/99 

Elektronik-Schnellädegerät 
175/81 

elektronische Belichtungsuhr 
155/96 

- Drehzahlregelung 189/64 

- Eingabe 179/52 

— Frequenzeinstellung 166/44 

— Morsetaste 156/59 185/59 

— Musik, Tremolo-Modulator 
für 162/17 

elektronischer Einschalter 
173/50 

- Schalter 159/70 

- Spannungsteiler 170/57 

- Testbildgeber 178/5, 85 

- Umpolschalter 173/59 

— Zähler 191/8 


--, Eigenschaft 192/58 ff. 

—, Eingangskenngröße 192/58 

--, Genauigkeit 192/67 ff. 

- Zeitgeber 172/7 

elektronisches Fieberthermo- 
meter 182/42 

elektronische Sicherung 159/72 

elektronisches Metronom 
165/14 

elektronische Spieldose 198/41 
ff. 

elektronisches Rhythmusgerät 
165/13 ff. 

- Stabilisierungsteil 170/54 ff. 

— Schlagzeug, großes 165/59 ff. 

—, Zusatzeinrichtung 165/47 
ff. 

elektronische Stoppuhr 179/85 

elektronisches Thermometer 
170/44 

— Türschloß 189/40 

- Türsignal 185/63 

- Voltmeter 178/18 

elektronische Überstromsiche- 
rung, komplementäre 154/87 

elektronisches Zählmeßgerät 
192/33 ff. 

- Ziffernschloß 183/112 ff. 

elektronische Zählschaltung 
191/12 ff. 

—, Formel 192/121 

— Zähltechnik 191/6 ff. 

Elektrotechnik, Grundlagen 
153/26 ff. 

Element, parasitäres, 
wellendipol' 168/49 

elliptisches Filter 193/39, 82 

emittergekoppelte Logik 192/30 

emittergekoppelter monostabi- 
ler Multivibrator 166/63 


Halb- 
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- astabiler Multivibrator 1667 
53 ff. 

Emofix 195/23 

Empfängeranwendung, 
182/69 ff. 

Empfänger, digitale Frequenz- 
anzeige 192/108 

-, Messen 159/34 ff 

Empfängeroszillator 159/38 

Empfüngersymmetrierglied 
169/13 

Empfängerweiche 169/66, 67 

Empfangs-Antennenanlage, 
gesetzliche Vorschrift 169/85 
ff. 

Empfindlichkeit 192/58 

-, Messen 159/34 

Energieabgabe, Art 161/6 

Energiebilanz 161/6 

Energieerhöhung 161/7 

Energieübertragung, Sender - 
Empfänger 168/7 ff. 

englische Frequenzbezeichnung 
152/84 

Endlagenumschalter, wechsel- 
seitige Verriegelung 172/112 

Endstufe 194/44 

-, eisenlose 166/90 194/28 ff. 

‚Endtransistor, Paarigkeit 
194/17 

Endverstärker 194/78 

-, Dimensionieren 194/8 ff. 

Entformen 195/81 

Entformung 195/63 

-, Laminat 195/108 

Entladegerät 175/95 

Entladerate 174/7 

Entladeschlußspannung 174/7 

-, Richtwert 175/90 
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Entladespannung, mittlere 
174/7 
Entnormierung 193/23 
Entpreller 197/67 
Entprellerschalter 197/68 
Entstördrossel 175/15 
Entstörfilter 175/14 
Entzerrer, dynamischer Ton- 
abnehmer 170/61 
Entzerrer-Vorverstärker, 
Schallplattenabtaster 162/14 
Epasin 195/27 
Epasol 195/8 ff., 35 
Epasol-Kontakt 195/27 
Epilox 195/13 195/28 ff. 
Epoxidharz 195/8, 28 ff., 70 
EPROM 186/54, 67 198/8 
EPROM-Schaltkreis 186/71 
Erasable PROM 186/67 198/8 
Erdungsanlage 169/92 
Erdungsleitung 169/93 
Ereignisrate 192/52 
Ereignisratenmessung 192/52 
Ereigniszähler, Ablaufsteue- 
rung 179/62 
-, U 820 D 179/77 
Ereigniszählung 192/51 
Ergebniszähler 192/39 
Erhaltungsladen 174/8 
Erholbarkeit 174/24 
Erregerstrom 173/14 
E-Schicht, sporadische 168/21 
Es-Schicht 168/21 
Etagenabstand 168/79 
Exklusiv-ODER 186/40 
Experimentieren, Hinweis 167/ 
8l ff. 
Experimentierplatte 167/81 ff. 


ı Exponentialform 164/12 


Exponentialverstärker 180/26 
199/46 

Exprotekt 195/106 

externes Bandmanual 180/121 

Exzeß-3-Kode 191/48 


Fächerdipol 168/88 

Fahrschaltung, vierstufige 
173/68 

Fahrstufenschalter 173/47 ff. 

Fahrtregler 173/77 ff. 

-, Betriebsregeln 173/107 

Fahrtregler-Leistungsteil 
173/99 

Fahrtregler mit CMOS-I$ 
173/105 

- mit IS 173/95 ff. 

— mit Servo-IS 173/104 

Fahrtregler-Steuerteil 173/98 

Fahrtreglersystem 173/98 

Faltdipol 168/43 ff. 

Farbbalkengeber 178/87 

Farbdifferenzsignal, Modula- 
tion für 178/82 

Farbfernseh-Komplexgenera- 
tor 178/7 

Farbfilterbestimmungsgerät 
190/58 

Farbinhalt 177/16 

Farblabor, Lichtmeßgerät für 
190/53 

Farbmonitor 178/17 

Farbstoff 195/44 _ 

FBAS-Ausgangsstufe, Einbau 
178/74 

FBAS-Eingangsstufe, Einbau 
178/73 | 


FBAS-Kanal, Messen 178/49 ff.- 


FBAS-Signal 177/16 ff. 
—, Dropoutstörung 177/25 


—, Kontrolle der Pegelregelung 
178/57 

-, Störspannung 177/23 

-, Verzerrung 177/17 

Federkupplung 175/22 

Fehlanpassung 169/5 

Fehlklebung 195/53 

Feinabgleich 158/17 

Feld 168/1t 

Feldeffekttransistor, An- 
schlußermittlung 160/51 ff. 

-, Daten 160/26 ff. 

-, Kennlinienstreuung 181/76 


> Stromquelle mit 166/34 


Feldstärke 168/13 

Feldstärkeindikator 182/36 

Feldstärkemessung 159/49 

Fensterdiskriminator 182/85 
199/70 

Fernbildschreiber 178/18 

Fernsehanlage, Übersichts- 
schaltplan 178/70 

Fernsehantenne 168/31 ff. 

-, Aufbau 169/17 ff. 

-, Speiseleitung 168/94 ff. 

Fernseh-Ballsender 168/23 

Fernsehband 168/9 

Fernsehbandgerät, Daten 
177/74 

-, Meßgerät für 178/4 ff. 

- mit Kassette, sowjetisches, _ 
Daten 177/69 | ' 

- MTV 2 177/41 ff. 

— MTV 10 177/34 ff. 

— Schrägspurverfahren 177/34 
ff. 

—, sowjetisches, Daten 177/60 

Fernsehbereich, CCIR-Norm 
168/9 

-, Überreichweite 168/16 
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Fernsehen siehe auch Video 

Fernseh-Frequenzumsetzer 
168/25 

Fernsehgerät, Zeitkonstanten- 
änderung im Phasenver- 
gleich 178/84 

Fernseh-Großsender 168/22 

Fernsehoszillator 178/14 

Fernseh-Umlenkanlage 168/26 

Fernsehumsetzer 168/25 

Fernsehversorgung 168/22 

Fernsteueranlage, proportiona- 
le, Nachlaufsteuerung 176/48 

feste Formante 180/22 

- Kopplung 152/7 

Festfrequenz, Sinusgenerator 
für 170/71 

Festkommazahl 186/22 

Festkomma-Zweierkomple- 
ment 187/9 

feststehende Formante 180/13, 
22 í 

Festwertspeicher, löschbarer 
186/67 

FET-Analogschalter, Anpas- 
sung 181/86 

-, Ansteuerung 181/23 

-, - durch Sensortaste 181/100 

-, Eigenschaft 181/19 ff. 

-, Funktionsprinzip 181/12 ff. 

FET-Ausgangskennlinienfeld 
181/15 

FET-Parallelschalter 181/21, 
35 ff. 83 

FET-Prüfer, 
181/108 

FET-Reststrom 181/88 

FET-Schalter, Anwendung 
181/116 

-, bistabiler 181/98 


Schalterbetrieb 
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-, Zeitverhalten 181/90 

FET-Serien/Parallelschalter 
181/83 

FET-Serienschalter 181/21, 30 
ff. 83 

-, Gatespannung 181/52 ff. 

-, Störkapazität 181/39 

FET-Spannungsschalter 181/ 
22,85 

FET-Stromschalter 181/22 
181/101 

FET-T-Glied 181/83 

FET-Umschalter 181/80 

Fernwirkung 168/12 

Feuchtemelder 172/83 

Fieberthermometer, elektroni- 
sches 182/42 

Filter, aktives 199/103 

Filterbauelement, Operations- 
verstärker als 193/41 ff. 

Filterberechnung 193/26 

Filtercharakteristik 193/32 

Filter, elektronisch verstellbar 
193/100 

-, elliptisches 193/81 

Filterentwurf, Einfluß der Ver- 
stärkereigenschaft 193/66 

Filterfunktion 193/8 ff. 

Filter, geringe Verstärkung 
193/69 ff. 

-, Gesamtbreite 152/28 

Filtergrundbaustein, Kapazi- 
tätswert 193/73 ff., 81 

Filter höherer Ordnung 193/80 

-, hohe Verstärkung 193/88 ff. 

Filterschaltung, Anwendung 
152/76 ff. 

Filter, spannungsgesteuertes 
180/24, 30, 84 ff. 

FM 168/7 


Flachbandleitung 168/94 

-, Kurzbezeichnung 168/97 

Flachbatterie 174/22 

Flächenreflektor 168/53 

Flag 187/8, 34 

flankengetriggertes Flip-Flop, 
Diodentriggerung 155/22 

--, Ringzähler mit 155/28 

Flanschmotor 173/25 

Fliehkraftregler, Drehzahlrege- 
lung 176/70 

Flip-Flop 156/17 ff. 
185/17 ff. 191/7, 13 ff. 

— flankengetriggertes, Dioden- 
triggerung 155/22 

-,-, Ringzähler mit 155/28 

-, Komplementäres 154/47 

Fluchtlinientafel 193:23 

Fluoreszenz-Anzeigeröhre 
171/61 ff. 

-, Ansteuerung 171/68 

-, Kenndaten 171/65 

-, Zeitmultiplexbetrieb 171/131 

Flüssigkeitspegelüberwachung 
190/96 ff. 

fold-back-Kennlinie 182/50 

Fonotest 181/117 

Formante 180/10, 13, 22 

Formenbau, Laminieren 
195/105 

Formerschaltung 166/70 ff. 

Formfaktor 152/9 

Formteil, Gestaltung 195/62 

Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit 168/8 

fotografisches Bad, Tempera- 
turregelung 190/67 ff. 

Fotolabor, Belichtungszeitge- 
ber 172/86 


167/29 


Fotothyristor, Daten 196/92 
Fototrigger 155/17 176/20 
Fotowiderstand, Anwendung 
182/8 
-, Ansteuerung mit 162/65 
Fourier- Transformation 193/12 
Freilaufdiode 175/19 189/21 
Freiraumausbreitung, ungehin- 
derte 168/15 
freischwingender Rechteckge- 
nerator 166/45 
- Sägezahngenerator 166/67 
Freiwerdegruppe 189/90 
Freiwerdezeit 189/19 
-, Messen 159/33 
fremder Störer 169/34 ff. 
fremdgekoppelter Rechteckge- 
nerator 166/58 ff. 
Fremdspannungsabstand, Mes- 
sen 159/48 
Frequenz 168/8 192/43 
frequenzabhängiges Dämp- 
fungsglied 169/51 
Frequenzanzeige, digitale, 
Empfänger 192/108 
Frequenzbereich 192/60 
Frequenzbezeichnung, engli- 
sche 152/84 
Frequenzdifferenz 152/32 
Frequenzeinstellung, elektro- ` 
nische 166/44 
Frequenzeinteilung 152/83 
Frequenzgang 193/10, 45 
194/51 j 
—, Verstärker, Messen 159/42 
Frequenz, hohe, Frequenztei- 
ler für 192/30 
- in Wellenlänge, Umrechnung 
169/102 


Frequenzkomparator 192/114 
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Frequenzkompensation, OPV 
A 109 170/25 
Frequenz, komplexe 193/9 
-, konstante, Ortskurve 164/30 
Frequenzmeßbrücke nach 
Wien-Robinson 158/68 
Frequenzmesser, lincar direkt- 
anzeigender 172/95 
Frequenzmessung 158/68 ff. 
192/42 
Frequenzmodulation 168/7 
frequenzmodulierter Kanal, 
Messen 178/25 
Frequenz, sehr hohe, Messen 
192/55 
-, sehr niedrige, Messen 192/53 
Frequenzteiler 156/36 ff. 163/ 
53 ff., 58 ff. 165/35 183/30 
ff. 185/34 ff. 191/11 
-, binärer 156/22 185/22 
- für hohe Frequenz 192/30 
-, komplementärer 154/54 
- mit CMOS-IS 192/21 ff. 
- mit nichtganzzahligem Tei- 
.lerfaktor 192/25 ff. 
- mit TTL-IS 192/8 ff. 
-, programmierbarer 183/34 
192/16 ff. 
-, Zählbasis 192/6 ff. 
Frequenzteilung 180/63 ff. 
Frequenz-Temperatur-Charak- 
teristik, Quarz 192/85 
Frequenzthyristor, Daten ' 
196/81 ff. 
—, Typenschlüssel 196/20 
Frequenztransformation 193/39 
Frequenz, Umrechnungstabelle 
152/82 
frequenzunabhängiges Dämp- 
fungsglied 169/46 
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Frequenz, variable, Ortskurve 
164/34 


` Frequenzverdopplung 199/100 


Frequenzvergleichsschaltung 
183/40 


` Frequenzverhältnis 158/71 


Frequenzverhältnismessung 
192/45 

Frequenzverwerfung 152/11 

Frequenzweiche 169/63 ff. 

Frequenz/Wellenlänge, Um- 
rechnung 152/90 

Frequenzzähler, elektronischer, 
Aufbau 192/35 

Frostmelder 172/82 

Funkbetriebsdienst, Amateur- 
funk 153/20 

Funktionaltransformation 
193/9 

Funktionsnetzwerk 199/58 ff. 

Füllstandsanzeige 198/27 

Füllstandskontrolle 172/112 

Füllstoff 195/42 

Funkenbildung, Störung durch 
169/37 

Fußbodenklebstoff 195/27 

Fußpunktwiderstand 168/36 


Ganzwellen-Breitbanddipol 
168/86 

Ganzwellendipol 168/85 

Gate 189/9 . 

Gatestrom, Messen 181/112 

gasdichter Nickel-Kadmium- 
Akkumulator 174/75 ff. 

Gaußsche Zahlenebene 164/9 

Geber, induktiver 176/22 

gebrochene Zahl, Dualsystem 
186/16 

Geister 169/6, 20 


Gegenkopplung, Operations- 
verstärker 166/100 

Gegenkopplungsnetzwerk 
166/39 

Gegentaktausgangsstufe, In- 
verter mit 163/14 

Gegentakt-B-Verstärker 194/17 

Gegentakt-Leistungsverstärker 
167/49 

Gegentaktoszillator 162/27 

Gegentaktschaltung 167/47 

Gemeinschaftsantennenanlage 
169/72 ff. 

-, Aufbau 169/82, 83 

Generator 155/46 ff. 

-, Dämpfungseinfluß 151/22, 23 

-, Dreieck- und Rechteckspan- 
nung 170/79 

Generatorinnenwiderstand 
151/13 

Generatorstrom 151/10 

Geräteadreßregister 186/32 

Geräusch 180/10 

geregelter Sperrwandler 179/31 

geregeltes Netzgerät 159/71 

- Netzteil 156/15 185/15 

geregelte Stromversorgung 
163/39 

‚geringe Eingangsspannung 
169/39 ` 

Gesamtverlustfaktor 151/16 

Gesamtverlustleistung 173/34 

-, OPV 170/11 

geschaltetes Koeffizientenglied 
199/26 

Gesetz der reziproken Radien 
164/21 

gesetzliche Vorschrift, Anten- 
nenanlage 169/85 ff. 

gestockte UHF-Breitband-V- 


Antenne 168/92 
- Yagi-Antenne 168/78 
gestreckter Halbwellendipol 
168/33 
getaktetes RS-Flip-Flop 163/54 
— RS-Speicher-FF 162/46 ff. 
getriggerter Sägezahngenera- 
tor 155/72 ff. 
3e- und Si-Halbleiter, Kom- 
bination 154/11 
Gießen, Arbeitsschutz 195/110 
—, Technologie 195/79 
Gießharz 195/28 ff. 
Gießharzauswahl 195/61 
Gießtechnik 195/61 ff. 
Gips 195/69 
Gitterwiderstand 152/11 
G-Kreis 164/79 
Glasfasergewebe 195/84 
Glas, Kleben 195/53 
Glasseidenmatte 195/89 
Glasseidentwistgewebe 195/86 
Glasseidenzwirngewebe 195/88 
Gleichgenerator 166/17 ff. 
Gleichkanalstörung 169/34 
Gleichlauf, Forderung 177/26 
Gleichrichter 199/49 
-, Anschlußermittlung 160/64 
ff. 
-, aktiver, OPV 170/87 ff. 
Gleichrichterdiode, Daten 
160/36 
Gleichspannungsbetrieb 171/18 
gleichspannungsdriftfreier 
Einweggleichrichter 170/89 
gleichspannungsgekoppelter 
Breitbandverstärker 199/7 
gleichspannungsgesteuerte NF- 
Verstärkung 182/69 
gleichspannungsgesteuerterNF- 


` 
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Phasenschieber 182/76 

Gleichspannungsim pedanz- 
wandler 163/109 

-, Digitalvoltmeter 170/42 

Gleichspannungsmeßgerät, 
hoher Eingangswiderstand 
170/41 

Gleichspannungssignal, analo- 
ges, Übertragung 181/115 

Gleichspannungstachometer 
176/24 

Gleichspannungsverstärker 
170/7, 41 ff. 

- mit MOS-Bauelement 163/ 
100 ff. 

Gleichspannungszündung 
155/14 189/23 

Gleichstromanwendung, Thy- 
ristor 189/32 ff. 

Gleichstrombetrieb 171/18 

Gleichstromkleinmotor, Dreh- 
zahlregelung 176/70 ff. 

-, Entstörung 176/12 

-, Kennlinie 176/10 

Gleichstromleistung, Bestim- 
men 194/20 

Gleichstrom, Leistungsmes- 
sung 158/56 

` Gleichstrommeßzusatz 175/116 

ff. 

Gleichstrommikroam peremeter 
170/43 

Gleichstrommotor 173/9 176/6 
ff. 

-, Drehzahl 176/8 

-, Drehzahlregelung 155/98 

-, Schutzschaltung 176/14 

Gleichstromschalter 189/34 

Gleichstrom, Strom- und Span- 
nungsmessung 158/48 
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Gleichtakteingang 193/44 
Gleichtakteingangsspannung, 
OPV 170/14 
Gleichtakteingangswiderstand 
170/16 193/45 199/9 
Gleichtaktsignal 197/8 
Gleichtaktunterbrechung 
193/44 199/8 
-, OPV 170/13 
Gleichtaktverstärkung 193/44 
199/8 


 -, OPV 170/13 


Gleitkommazahl 186/22 

-, Rechnen mit 186/111 

Glissandospiel 180/21 

Glockenanker 173/18 

Glühfaden-Anzeigesystem 
171/109 ff. 

Glühlampe, Helligkeitssteue- 
rung 189/70 

Goubau-Leitung 168/29 

Graetz-Schaltung 175/59 

Gray-Kode 191/48 

Grenzempfindlichkeit, Messen 
159/35 

Grenzfrequenz 169/56 

Grenzfrequenztester 160/105 

Grenzfrequenz, Tiefpaß 151/34 

Grenzverstimmung, normierte 
152/9 

Grenzwertmelder 166/76 

Grid-Dip-Meter 158/34 

Grieß 169/39 

Grobabgleich 158/17 

große Eingangsspannung 
169/45 ff. 


“ Großsignalspannungsverstär-, 


kung, OPV 170/11 
Großsignalverstärkung 159/19 
Grundimpulsfolge 165/32 


Grundrechenart, Dezimalsy- 
stem 167/11 
Grundschaltung, Ortskurve 
164/55 
Grundverknüpfung, Dualsy- 
stem 167/12 
Gruppenantenne 168/74 
Gummikupplung 175/22 
Güte, Kreis 151/22 
Gütefaktormesser 158/26 
Güte, Reihenschwingkreis 
151/8, 15 


Haftmittel 195/92 

Halbadder 167/15 

Halbglied 169/57 ff. 

Halbleiterbauelementeart, Er- 
mitteln 160/42 ff. 

Halbleiter, Daten 160/12 ff. 

Halbleiter-Schaltdiode, sym- 
metrische 189/27 

Halbleiterspeicher 186/54 

Halbleiter, thermischer Zusam- 
menhang 161/19 ff. 

Halbwellenbetrieb 171/21 196/7 

Halbwellendipol 168/32 ff. 

- mit parasitärem Element 
168/49 

-, Ortskurve des Eingangswi- 
derstands 164/102 

-, Richtdiagramm 168/41 

Halbwellen-Umwegleitung 
169/10 

Halteschaltung 199/64 ff. 

Haltestrom 189/13 

Haltezyklus 187/42 

Hammond-Orgel 180/21 

Handauflegeverfahren 195/106 

Hand-shake-Prinzip 186/30 


harmonische Wechselgröße 
164/8 

Hartkohlebürste 173/27 

Hardware 186/9 

Hauptprogramm 186/26 

Hauptregelteil 194/86 

Haushaltgerät, Drehzahlrege- 
lung 189/61 

HB9CV- Antenne 168/66 

Heimfernsehbandgerät, Forde- 
rung 177/19 

Heimwerkzeug, Drehzahlrege- 
lung 189/61 

Heizkreis, Resonanzdrossel in 
152/78 

Heizleistung, kontinuierlich 
einstellbar 189/61 

Heizungskontrolle 172/82 

Helligkeitseinstellung 162/58 

Helligkeitsregelung, LED-An- 
zeige 171/91 ff., 97 

-, Kaltkatoden-Anzeigeröhre 
171/55 ff. 

-, Uhrenradio 171/91 

Helligkeitssteuerung, Glühlam- 
pe 189/70 

-, Leuchtstofflampe 189/72 

Hellzeitzähler 197/59 

Heterodyne-Umsetzung 192/55 

-, harmonische 192/57 

Hexadezimalsystem 167/9 186/ 
19 191/38 

HF-Generator 178/13 

HF-Indikator 182/36 

HF-Leitung, symmetrische, 
Kurzbezeichnung 168/97 

HF-mV-Tastkopfzusatz, Viel- 
fachmesser 182/36 

HF-Oszillator 166/43 

HF-Schaltung 162/60 ff. 
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Hierarchiestruktur 188/100 
hierarchisches Rechnersystem 
188/103 
High-Speed-Serie, TTL- 
Schaltkreis, Vergleichsliste 
157/73 ff. 184/70 ff. 
High-Threshold-FET 181/55 
HiFi-NF-Pegelmesser 182/38 
HiFi-Stereo-Kopfhörerver- 
stärker, komplementärer 
154/31 
HiFi-Verstärker, Messen 159/46 
Hilfsfrequenz 151/43 
Hilfsgenerator 180/97 
HL-Übergang 165/36 
Hobby-Plast 195/16, 39 
Hochfrequenz, Prüfgenerator 
für 159/75 
-, Spannungsmessung 158/51 
-, Strommessung 158/52 
Hochleistungsthyristor, Typen- 
schlüssel 196/27 
Hochpaß 151/36 166/107 169/58 
193/32 
-, Berechnen 151/43 
Hochpaßschaltung 170/58 ff. 
Höchstfrequenz, Resonanz- 
kreis in 152/49 ff. 
Höchstleistung, Antrieb 175/9 
Höchstohm-Tester 162/43 
Hochvolt-MOS-IS, Zählschal- 
tung 191/117 
Höckerabstand 152/11 
Höckerfrequenz 152/11 
Höckerlage 152/9 
Höhe, effektive 168/38 
Höheninversion 168/20 
Höhen-Tiefen-Netzwerk 194/69 
Hohlleiter 152/49 
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Holz 195/68 

-, Kleben 195/52 

Hölzer 165/11 

Holzkaltleim 195/20 

horizontale Polarisation 168/13 

h-Parameter 164/108 

H-Signal, Eintaststufe 178/93 

Hüllkurve des TF-Signals, 
Überprüfen 178/25 

Hüllkurvenformer 180/34, 94 

Hybrid-Doppelquad-Antenne 
168/72 

hybride Bauform, Lichtemit- 
teranzeige 171/76 

Hysteresekompensation 192/76 

Hysteresekurve 173/14 

Hystereseverluste 177/11 


Ia-Uzı-Kennlinie 159/8 

Inegr-Laden 174/11 

idealer Operationsverstärker 
199/10 

Txonst-Laden 174/9 

Imaginärteil 164/11 

Impedanzwandler 163/108 166/ 
88 169/9 

-, komplementärer 154/33 

Impulsauswahl, Schaltungs- 
technik 165/40 

Impulsbetrieb 171/23 ff. 

Impulsfolge, Ableiten 165/38 

Impulsformer 192/36 

-, komplementärer 154/49 

Impulsformung 180/73 ff. 

Impulsgenerator 163/85 ff. 
170/75 ff. 

Impulsgrundschaltung 183/7 ff. 

Impulsschaltung, komplemen- 
täre 154/41 ff. 


Impulsverhalten im BAS-Ka- 
nal 178/57 

Impulszähler 156/36 ff. 185/34 
ff. 

-, binärer 156/22 185/22 

-, Triggerschaltung für 155/32 

Impulszählschaltung 179/99 

Impulszündung 155/15 189/25 

Indexierung 187/37 

Index-Rechnung 186/25 

Index-Register 186/25 

Indikator 158/54 

indirekte Adressierung 186/25 
187/10, 37 

— Messung 158/9 

Induktionsspannung 173/39 

Induktionsspannungsbegren- 
zung 176/15 

induktive Kopplung. 152/6 

induktiver Drehzahlgeber 
176/21 ff. 

— Leitwert 164/15 

— Widerstand 169/56 

Induktivität im Schwingkreis, 
Messen 158/33 

-, Messen 158/29 ff. 

-, Spule, Ermitteln 197/82 

- von NF-Drossel, Messen 
158/47 

—, Wechselstromwiderstand 
152/86 

Informationsspeicherung 
186/46 

Initialisierung 188/21 

Initiatoranwendung, A 301 D 
172/66 

Initiatorschaltkreis 172/33 ff. 

Innenwiderstand, Anzeigein- 
strument, Messen 158/20 

-, Messen 159/9, 12 


—, Stromversorgung, Messen 
158/21 

-, thermischer 189/19 

Inkrementierung 186/93 

Instrument des Schlagzeugers 
165/8 ff. 

Integration, Schaltung zur 
166/70 

Integrationskondensator, 
Spannungsverlauf 180/28 

Integrationsverfahren 167/44 

Integrator 199/28 ff. 

Integratorfilter 199/37 

Integratorschleife 199/37 

Integrierer 166/108 

integrierter Dekoder 156/52 
185/52 

— Leistungsverstärker 
ff. 

- monostabiler Multivibrator 
156/32 185/31 

— Schaltkreis, Arbeitsweise 
156/9 185/9 

—, statisches Messen 159/30 

- Schmitt-Trigger 156/25 
185/24 

— Teiler/Zähler, monolithischer 
156/43 ff. 185/45 ff. 

- Trigger 156/25 185/24 

- Verstärker größerer Leistung 
194/55 ff. 

Intensität 180/14 

Interface 192/40 

Interferenz 180/20 

Interferenzwellenmesser 158/73 

Intermodulationsfaktor, Mes- 
sen 159/46 

Interpolationsverfahren 192/50 

INTERRUPT 186/34 

Interruptkette, Struktur 188/7 


194/42 
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Interruptsteuerwort 188/12 

INTERRUPT, U 808 D 187/23 

-, U 880 D 187/75 

Interruptvektor 188/12 

Interrupt-Zyklus 187/41 

Intervallschalter 162/87 

— Scheibenwischer 189/36 

Intervalltonsignalgeber 
172/106 

Inversion 164/18 ff. 168/19 

Inversionsgesetz 164/27 

Inversionskreis 164/20 

Inversionskreisradius 164/22 

Inversion, zeichnerische, Kurve 
164/27 

Inverter 197/40 

- mit Gegentaktausgangsstufe 
163/14 

-, MOSFET als 163/11 ff. 

Invertimer 197/88 

invertierende And-Or-Schal- 
tung 155/59 

invertierender Betrieb 193/48 

- Eingang 193/43 

— Minuseingang 170/9 

— Spannungsverstärker 170/33 

— Verstärker 199/11 

—, Nullpunktkorrektur 170/39 

Ionosphäre 168/20 

ionosphärische Reflexion 
168/16 

- Überreichweite, UKW 168/ 
20 

IS-Fahrtregler 173/94 

Isolationsmaterial, Wärme- 
widerstand 161/86 

Isolationsprüfung, Höchstohm- 
Tester für 162/43 

Isolierstoff, Wärmebeständig- 
keitsklasse 173/20 
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Isotropstrahler 168/41 
1SO-7-Bit-Code 186/24 
itron 171/61 
Iumschalten-Laden 174/11 


Japan-l-Standard 177/31, 32 
JK-Master-Slave-Flip-Flop 

156/20 185/19 191/22 
Johnson-Zählerdekade 191/77 
Joulesche Wärme 161/6 
Jupiter 177/64 


kabelgesteuertes Modellfahr- 
zeug, Nachlaufschaltung 
176/42 

Kalloplast 195/17 

Kaltkatoden-Anzeigeröhre 
171/9 ff. 

-, Helligkeitsregelung 171/55 f. 

-, Zeitmultiplexansteuerung 
171/121 

Kaltkatoden-Relaisröhre 171/9 

Kameraverschlußzeitgeber 
172/12 

Kanal, frequenzmodulierter, 
Messen 178/25 

Kanalverstärker 169/79 

Kanalwiderstand, Nichtlinea- 
rität 181/20, 45 

Kapazität 174/6 

- im Schwingkreis, Messen 
158/33 

- in UKW-Technik, Messen 
158/36 

—, Messen 158/29 ff. 

-, parasitäre 151/12 

Kapazitätsmeßgerät, linear 
direktanzeigendes 172/102 


Kapazitätsmeßzusatz 183/80 
ff. 

Kapazitätsnetzwerk 197/92 

Kapazität, variable, Nachbil- 
dung 182/95 

—, Wechselstromwiderstand 
152/88 

kapazitive Kopplung 152/6 

kapazitiver Leitwert 164/16 

— Schieber 169/7 

- Widerstand 169/56 

Kassettenfernsehbandgerät, 
Bedienungshinweise 178/94 
ff. 

-, sowjetisches, Daten 177/69 

Katalysator 195/18 

Katode 189/9 

Katodenstrom 171/19 

Katodenvorspannung 171/12 
ff. 

Kautschukklebstoff 195/24 

Kbyte 186/11 

Kehrwertbildung 164/18 

Kennimpuls 177/16 

Kennwiderstand 151/20, 22, 23 

Kettenschaltung, Zweipol 
193/11 

Keybordschaltung 180/42 

Key-Filter 193/69 ff. 

K-Faktor 161/87 

Kfz-Blinklichtgeber, 
mentärer 154/71 

Kfz-Drehzahlmesser, digitale 
Anzeige 183/89 ff. 

Kfz-Elektronik 162/87 ff. 

Kfz-Parklichtschalter 162/91 

Kilobyte 186/11 

Kilowort 186/11 

Kippschaltung, astabile 163/85 
ff. 


komple- 


— bistabile 163/53 

-, monostabile 163/74 ff. 170/82 
ff. 

Kippspannung 189/13 

Kirschhoffscher Knotensatz 
199/11 

Kittifix 195/23 

Klang 180/10 

Klangbild 180/13 

Klangkorrektur, NF-Verstär- 
ker für, komplementärer 
154/22 

Klangregelschaltung 170/58 

Klassifizierer 199/75 

Kleben, Arbeitsschutz 195/110 

Klebstoff 195/8 ff. 

Klebstoffauswahl 195/47 

Klebstoff, Einsatztemperatur 
195/114 

-, geeigneter für Plastwerkstoff 
195/113 

Klebtabelle 195/112 

Klebtechnik 195/47 ff. 

Klebverbindung 195/55 

Klingeltransformator, Last- 
kennlinie 179/27 

Klirrfaktor 194/52 

Klirrfaktormeßbrücke 159/43 

Klirrfaktor, Messen 181/57, 65 
ff. 

Klirrfaktormessung 159/43 

Kleinakkumulator, Ladegerät 
189/74 

Kleinleistungsthyristor, Ersatz 
154/97 

Kleinleistungstransistor, bipo- 
larer, Daten 160/13 ff. 

-, -, Prüfgerät 160/70 

Kleinstmotor, Drehzahlrege- 
lung 182/91 
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Kleinthyristor, Daten 196/32 
ff. 

Kleintransformator, Kennwert 
175/50, 55 _ 

Klemmspannung 151/8 

Kniespannung, Messen 159/18 

Knotensatz, Kirchhoffscher 
199/11 

Koaxialkabel 168/94 ff. 

-, Daten 168/102 

=, Kurzbezeichnung 168/96 

Koaxialleitung, unsymmetri- 
sche 152/49 

Kode siehe auch Code 

Kodierung der Zählschaltung 
191/36 

Koeffizientenglied 199/25, 26 

Koerzitivkraft 172/15 

Kohlebürste 173/9 

-, Einschleifen 175/24 

-, Form 173/26 

Kohlemikrofon, Messen 159/57 

Kohle-Zink-Element 174/20 ff. 

—, Kurzschlußstrom 174/34 

Koinzidenzsperre 192/114 

Kollektor 173/11 176/7 

Kollektorstrom, Berechnen 
194/14 

Kollektorverlustleistung, Be- 
stimmen 194/20 

Kommutativgesetz 167/11, 12 

Kommutator 173/9 176/7 

Komparator 166/82, 104 170/65 
ff. 

-, Operationsverstärker als 
199/68 

Kompensation der Offsetspan- 
nung 170/39 

Kompensationsmethode 158/9 
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Kompensation, Spannungs- 
messung durch 158/48 

Kompensationsverfahren 
167/44 

komplementär 194/30 

Komplementbildung 167/12 
186/18 

Komplementdarstellung 186/17 

Komplementärendstufe 194/34 

Komplementärersatzschaltung 
154/91 ff. 

Komplementärpaar 154/10 

Komplementärschaltung 154/8 
ff. 

- in der Elektronik 154/39 ff. 

komplexe Frequenz 193/9 

— Methode 164/9 

komplexer Leitwert 164/17 

— Leitwertparameter 164/108 

- Strom 164/68 

- Widerstand 164/68 

—, Darstellung 164/14 

—, Ortskurve 164/30 ff. 

komplexe Spannung 164/68 

- Zahl 164/9 

—, Hauptform 164/12 

Kondensator 151/26 

Kondensator/Spule, Zusam- 
menschaltung 151/27 

Kondensatorverlust 151/10, 26 

Kondensatorverlustwider- 
stand 151/10 

konjugiert komplexe Zahl 
164/13 

Konjunktion 167/15, 23 

Konkret-Reihe 179/7 

Konstantspannungsladen 
174/10 

Konstantspannungsquelle 
166/17 


-, komplementäre 154/80 ff. 

Konstantstromladegerät 
175/68 

Konstantstromladen 174/9 

Konstantstromquelle 154/33 
166/36 ff. 182/53 ff. 

-, komplementäre 154/75 ff. 

Konstantstrom-Zweipol, kom- 
plementärer 154/77 

- mit Bipolartransistor 166/37 

Kontakteingang, prellfreier 
156/18 185/18 

kontaktloser Drehzahlmesser 
175/103 ff. 

— Zeitschalter 189/52 

Kontaktwiderstand, Messen 
158/21 

Konturgenerator 180/32 

Konvektion, Wärmeabgabe 
161/11 

Körperbindung 195/84 

Kopfhörerverstärker 197/72 

-, komplementärer 154/31 

Kopfservo 177/55 

Kopplung, normierte 152/32 

Kopplungsart 152/6 

Kopplungsvektor 152/6, 10 

—, Messen 158/43 

Kopplungsgrad 152/7 

Kopplungsinduktivität 152/12 

Kopplungskapazität 152/12 

Kopplungswiderstand 152/12 

Koronaeffekt 169/38 

Kraftfahrzeug, Blinklichtgeber 
154/72 

Kraftfahrzeugdrehzahlmesser 
172/107 

-, digitale Anzeige 183/89 ff. 

Kraftfahrzeugelektronik 162/ 
87 ff. 


Kraftfahrzeug, Parklichtauto- 
matik 172/20 

-, Parklichtautomatik, 
A 301 D 172/81 

Kıraftfahrzeugthyristorzün- 
dung 172/109 

K-Reihe, Transistor 161/69 

Kreisdiagramm 164/78 ff. 

Kreisfrequenz 169/56 

Kreisgrenzfrequenz 169/56 

Kreisgüte 151/8, 11 

Kreiswiderstand 151/11 

— bei Resonanz 151/22, 24 

Kristallmikrofon, Messen 
159/59 

kritische Kopplung 152/7 

Kreuzung, Antennenanlage 
169/97 

kubisches Viereck 168/68 

Kugelstrahler 168/41 

Kühlblech 161/21 

-, Auswahl aus Kurven 161/36 

- für Diode und Thyristor 
161/68 

Kühlblechgröße, Ermitteln 
161/32 ff. 

Kühlblech, Temperaturmes- 
sung 161/70 ff. 

Kühlkörper 161/21 

-, Einsatz 161/51 ff. 

- für Diode und Transistor 
161/53 ff. 

- K 10 161/54 

- K 25 161/57 

- K 50 161/60 

- K 200 161/64 

-, Temperaturmessung 161/70 
ff. 

-, Wärmewiderstand, Berech- 
nen 194/15 
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-, Zwangskühlung 161/53 

Kühlprofil 161/21 

Kühlprofilauswahl mit Erwär- 
mungskurve 161/44 

Kühlprofil, Berechnen 161/39 
ff. 

-, Temperaturmessung 161/70 
ff. 

-, Zwangskühlung 161/47 ff. 

Kühlung 194/49 

Kundenschaltkreis 186/37 

Kupferverluste, Ermitteln 
158/44 

Kurve, zeichnerische Inversion 
164/27 

Kurzschlußausgangsleitwert, 
Messen 159/23, 25 

Kurzschlußeingangswiderstand 
159/21 

kurzschlußfestes Netzteil 
189/75 

Kurzschlußrückwirkungsleit- 
wert 159/26 

Kurzschlußspannung, Messen 
158/44 

Kurzschlußsteilheit, Messen 
159/25 

Kurzschlußstromverstärkung, 
Messen 159/20 

Kurzwellenantenne, Eigenka- 
pazität, Messen 158/35 

Kurzwellen- Gerätetechnik 
153/70 ff. 

Kurzzeitbelastung, Motor 
173/41 

Kurzzeitbetrieb 173/43 

Kurzzeitstabilität der Zeitba- 
sis 192/64 
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Labialpfeife 180/18 

Ladeart 174/8, 9 

Ladeendabschaltung 175/71 

-, automatische, Batterielade- 
gerät mit 154/102 

Ladefaktor 174/12 

Ladegerät, automatisches 
175/72 

-, einstellbarer Ladestrom 
175/64 

- für Kleinakkumulator 189/74 

-, komplementäres 154/102 

- mit Thyristor 175/69 

Lademethode 174/7 

Laden, beschleunigtes 174/8 

- mit Konstantstrom 175/67 

- mit Strombegrenzung 174/11 

- mit Stromumschaltung 

174/11 

mit Vorwiderstand 175/59 

ff. 

-, Spannungsbegrenzung 
175/68 

-, Strom- und Spannungsbe- 
grenzung 175/75 

Laderate 174/7 

Ladetechnik 175/47 ff. 

Ladezeitbestimmung 175/56 

Lagerreibungsverlust 173/35 

Lägerschild 173/25 ff. 

Lagerungstemperatur, OPV 

170/11 

Lamellenisolation, Vertiefen 
175/24 

Laminat, konstruktiver Hin- 
weis 195/96 ff. 

-, Verstärkungsmaterial 195/83 

Arbeitsschutz 


Laminieren, 
195/110 
Laminierharz 195/28 ff. 


Laminiertechnik 195/83 ff. 
Länge, effektive 168/38 
Längsregler, transistorisierter 
166/26 
Längsspurverfahren 177/32 
Längswiderstand 151/26 
Langzeitbelastung, Motor 
173/41 
Langzeitmonovibrator 163/83 
Langzeitgeber 189/46 ff. 
Langzeitsignalgeber 179/83 
Langzeitspeicherschaltung 
199/66 
Laplace-Transformation 193/9 
Lastschaltstufe, Ankopplung, 
koplementäre 154/39 
Lastspannung 189/13 
Lastwiderstand 151/19 194/44 
-, Bestimmen 194/18 
Latch-Flip-Flop-Typ 191/18 
Laufzeitgenerator 183/7 
Lautsprecher, Messen 159/56 
LC-Gegentaktoszillator 179/74 
LC-Oszillator 162/25 179/74 ` 
LC-Verhältnis 168/35 
Leak-Proof-Zelle 174/20 
Lebensdauer 174/12 
Leckstrom, Messen 158/37 
Leclanch&-Element 174/18, 20 
LED-Anzeige 179/16 
LED-Anzeigebauelement, Lei- 
terplatte für 171/99 
LED-Anzeige, Helligkeitsrege- 
lung 171/91 ff. 
—, Nullausblendung und Hellig- 
keitsregelung 171/97 
-, Zeitmultiplexbetrieb 171/ 
128, 130 
LED, Bauform 171/74 


LED siehe auch Lichtemitter- 
Anzeigebauelement 

Leerlaufausgangsleitwert, Mes- 
sen 159/22 

Leerlaufdrehzahl 175/7 

Leerlaufspannung 151/7 

—, Messen 158/44 

Leerlaufspannungsrückwir- 
kung, Messen 159/22 

Leerlaufverlust 173/34 

Leerlaufverstärkung 193/44 

-, OPV 170/11 

Legierungsverfahren 189/10 

Leinenbindung 195/84 

Leistungskreis, Berechnen nach 
Diagramm 152/71 


“ Leistungsmessung 158/56 ff. 


— bei SSB 158/62 

Leistungsstufe 155/12 ff. 

Leistungsthyristor, Daten 196/ 
41 ff. 

Leistungstransistor, bipolarer, 
Prüfgerät 160/72 

-, Daten 160/24 

-, Kennwert 194/9 

Leistungsumschalter, Vergrö- 
Berungsgerät 190/100 

Leistungsverhältnis 168/47 
169/103 

Leistungsverstärker 155/12 ff. 
167/46 170/47 ff. 

- großer Ausgangsleistung 
170/50 

-, integrierter 194/42 ff. 

— komplementärer 154/26 

- mit verringerter Totzone 
170/48 

Leiterplattenspitze für Lötkol- 
ben 167/85 

Leitkreis 169/51 
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Leitschicht, Dicke, Berechnen 
152/51 

Leitungstreiberschaltung 
156/15 185/14 

Leitungsempfängerschaltung 
156/15 185/14 

Leitungslänge 164/87 

Leitungsresonanzkreis 152/49 

Leitungsstück, Widerstands- 
bezeichnung 164/87 

Leitungstechnik, Aufgabe 
164/86, 98 

-, Smith-Diagramm 164/98 

Leitwert 152/10, 59 164/15 

-, Betrag des 164/21 

-, Ermitteln 164/23 

- in Widerstand, Umwand- 
lung 164/80, 97 

Leitwertoperator 164/15 

Leitwert, Ortskurve 164/30 ff. 

Leitwertparameter, komplexer 
164/108 

Lesen 186/36 

Leuchtstofflampe, Helligkeits- 
steuerung 189/72 

Lichtbandanzeige, Lumines- 
zenzdiode 170/65 

Lichtdosimeter 172/15 

Lichtemitter-Anzeigebauele- 
ment 171/72 ff. 

Lichtemitteranzeige, Bauform 
171/76 

-, elektrische Ausführung 
171/82 

Lichtemitterbauelement, 
Kenndaten 171/83 

Lichtemitterdiode, Aufbau 
171/75 

-, elektrische Ausführung 
171/82 
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Lichtemitterdiode siehe auch 
LED 

lichtemittierende Diode 171/72 

Lichtempfänger 176/19 182/8 
ff. 

- mit automatischer Hellig- 
keitsanpassung 182/15 

- mit Grundhelligkeitskom- . 
pensation 182/17 

- für Fotodiode 182/12 

-, Triggerschaltung für 182/19 

lichtempfindlicher Schalter 
189/51 

Lichtindikator, komplemen- 
tärer 154/112 

Lichtleit-Anzeigebauelement, 
Bauform 171/78 

Lichtmengendosimeter 154/113 
162/50 ff. 

Lichtmengenschalter mit Zeit- 
intervallspeicher 198/96 ff. 

Lichtmengenzähler 172/15 

Lichtmeßgerät, Farblabor 190/ 
55 ff. 

Lichtorgel 162/67 

Lichtschranke 172/18 182/8 ff. 

-, A 301 D 172/76 ff. 

Lichtschrankenempfänger 
162/91 182/8 ff. 

lichtstärkeabhängiger Schwell- 
wertschalter 172/7 

light pipe 171/79 

linear direktanzeigender Fre- 
quenzmesser 172/95 

- direktanzeigendes Kapazi- 
tätsmeßgerät 172/102 

lineare Analogschaltung 199/36 
ff. 

linearer unsymmetrischer Vier- 
pol 152/80 


Liniendiagramm 164/8 

Lissajous-Figur 158/71 

Lithium-Element 174/31 

Log-Antilog-Multiplizierer 
199/87 

Logarithmierer 166/108 

Logarithmiermultiplizierer 
199/87 ff. 

Logik, positive 156/9 185/9 

Logikschaltung, Darstellung 
156/8 ff. 185/7 ff. 

Logiktester 155/63 

- mit Symbolanzeige 183/84 
ff. 

logische Grundfunktion, p-Ka- 
nal-MOS-Schaltkreis 163/42 
ff. 

- Grundoperation 156/8 185/8 

- Operation 186/26, 38 

—, Rechenregel 186/41 

—, U 808 D 187/17, 18 

--, U 880 D 187/53 ff. 

logischer Grundschaltkreis 
186/45 

logische Schaltung 156/8 
185/8 

logisches ODER 165/41 

- UND 165/41 

- Verbindungselement 191/8 

logische Verknüpfung 156/8 
185/8 

L-O-HL-Flanke 165/36 

Lomo WM 177/63 

Longitudinal Video Recording 
177/79 

löschbarer Festwertspeicher 
186/67 

Löschdrossel 178/24 

Löschschaltung 189/8 

Löschwirkung 177/12 


lose Kopplung 152/7 

Lösungsmittel 195/114 

Lötkolben, Leiterplattenspitze 
für 167/85 

Low-Power-Schottky-Serie 
184/92 ff. 

Low-Power-Serie, TTL- 
Schaltkreis, Vergleichsliste 
157/82 ff. 184/78 ff. 

Low-Threshold-FET 181/55 

LSI-Schaltkreis 186/38 

Lüfterform 173/24 

Lüfterverlust 173/35 

Luftreibungsverlust 173/35 

Luftströmungsgeschwindig- 
keitsmeßgerät 182/44 

Luminanzkanal, Messen des 
Amplitudenfrequenzgangs 
178/49 ff. 

Lumineszenzdiode 171/72 

-, Liehtbandanzeige mit 170/65 

LUXONEG, Dichtemeßgerät 
190/60 

LVR-Verfahren 177/79 


Magnetbandbetrieb, Motor- 
drehzahlregler 182/91 
Magnetbandgerät, Selbst- 
startautomatik für 162/72 
Magnetbandspeicherung 177/5 
Magnetkopfmaterial 177/90 
magnetische Erregung 173/13 
- Hysterese 173/14 
magnetischer Fluß 173/13 
magnetisches Bildspeicherver- 
fahren 177/29 
magnetische Speicherung 
177/5 ff. 
- Perforierung 177/57 
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magnetisches Videosystem, 
Verschaltung 178/68 ff. 
Magnetisierungskurve 173/14 
Manual 180/42 
Maracas 165/11 
Markengenerator 192/77 
Masken-ROM 186/64 
Maschinenwort 186/10 
Maschinenzyklus 186/29 
Master 156/20 185/20 
Master-Flip-Flop 191/20 
Master-Slave-Prinzip 191/20 
Mastverstärker 169/41 
Matrixstruktur 188/101 
maximaler Katodenstrom 
171/20 
maximale Zählfrequenz 191/10 
Maxwell-Wien-Brücke 158/31 
mechanische Länge 168/36 
mechanischer Verlust 173/35 
mechanisches Schlagzeug 165/8 
Mehradreßbefehl 186/24 
Mehrbereichsverstärker, ab- 
stimmbarer 169/97, 80 
Mehrprozessorsystem 188/99 
Mehrstrahlschalter, digitaler 
155/80, 81 
mehrstufiger NF-Verstärker 
162/13 
Mehrtaktsystem 183/20 ff. 
Mehrwegeempfang 169/21 
Melodieauswahl 198/79 ff. 
Melodieprogramm 198/86 
Melodierecorder 198/91 
Melodiespeicherung, polyfone 
198/94 
Memory-Lichtmengenschalter 
198/101 
Messen 158/7 ff. 
Meßfehler 158/7 
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— bei Transistormessung 
160/106 

Meßgerät 155/63 ff. 162/36 ff. 
182/22 ff. 

-, digitales 155/22 ff. 

- für Fernsehbandgerät 178/4 
ff. 

-, Gleichspannungsimpedanz- 
wandler für 163/110 

- mit A 301 D 172/94 ff. 

Meßgleichrichter 166/108 

Meßleitung 158/28 

-, Frequenzmessung mit 158/73 

Meßprinzip 192/42 ff. 

-, Gesamtmeßfehler 192/124 

Meßtechnik 153/128 ff. 

- mit U 124 D 197/68 ff. 

Metall 195/68 

metallhaltige Bürste 

Metall, Kleben 195/51 

Metallteil, Einbetten 195/66 

Metallspürgerät 172/104 

Metronom 165/51 

-, elektronisches 165/14 

- mit optischer Anzeige 165/53 

Metronomtaktgeber, komple- 
mentärer 154/108 

m-Glied 151/37 

MH 7489 198/15 

Mignonzelle 174/22 

Mikroamperemeter 170/43 

Mikrofon, Messen 159/57 

Mikrofonverstärker 154/22 

Mikroleistungs-Operationsver- 
stärker 170/11 

Mikroprozessorbaustein 
U 808 D 187/6 ff. 

- U 880 D 187/31 ff. 

- 8080 187/82 ff. 


173/27 


Mikrorechner, digitaler Schalt- 
kreis, Arbeitsweise 186/37 ff. 
- mit Digitaluhr 188/63 ff. 
-, Programmier- und Anwen- 
dungsbeispiel 188/53 ff. 
Mikrorechnersystem 188/98 
Millivoltbereich, Spannungs- 
messung 158/49 
minimaler Katodenstrom 
171/19 
mini-Orgel 198/43 
minirex-Klasse 179/36 ff. 
Minuseingang 193/43 
Minutentimer, digitaler 197/90 
mitlaufende Formante 180/13, 
22 
m-Kreis 164/88 
Modell, Antrieb 175/39 ff. 
Modellantrieb, Arbeitskennli- 
nie 175/39 
Modellbahnanlage, A 301 D 
172/69 
Modellbetrieb, Regel 175/27 
Modelleisenbahnanlage, Dreh- 
zahlsteuerung 176/60 ff. 
Modellfahrzeug, kabelgesteu- 
ertes, Nachlaufschaltung 
176/42 
Modellmotor 173/9 ff. 
Modulation 180/22 
Modulationsgradmessung 
159/53 
Modulationsschaltung, Fern- 
sehbandgerät 178/80 
Modulator-Demodulatorlinea- 
rität, Messen 178/41 
Modulator für Farbdifferenz- 
signal 178/82 
Modulo-m-Zähler 191/56 
Modulo-12-Zähler 192/8 


Mökodur 195/16 

Mökoflex 195/22 

Mökol 195/23 

Monitor 178/17 

monolithische Bauform, Licht- 
emitteranzeige 171/77 

monolithisch integrierter Tei- 
ler/Zähler 156/43 ff. 185/45 
ff. 

Monoflop 197/66 

Monoflop-Ansteuerung 179/63 

Monoflop, A 902 172/27 

-, digitales 197/95 

-, komplementäres 154/45 

monostabile Kippschaltung 
163/74 ff. 170/82 ff. 

monostabiler Multivibrator 
156/29 ff. 163/74 ff. 185/28 
ff. 

—, emittergekoppelter 166/63 

—, komplementärer 154/45 

—, OPV 170/82 ff. 

—, quergekoppelter 166/58 

Monozelle 174/22 

Morsetaste, elektronische 
156/59 185/59 

Morseübungsgenerator 156/56 
185/56 

Morseübungsgerät 198/28 ff. 

Morsezeichengeber 198/29 

MOS-Bauelement, Lagerung 
163/32 

MOSFET als Inverter 163/11 ff. 

-, Anschlußermittlung 160/51 
ff. 

-, Anwendungshinweis 163/30 
ff. 

MOSFET-Audionempfänger 
162/32 

MOSFET, Aufbau 163/9 ff. 


53 





MOSFET-Dämmerungsschal- 
ter 162/91 

MOSFET, Daten 160/26 

MOSFET-Differenzstufe 
166/104 


MOSFET-Eingangsstufe, kom- 


plementäre 154/24 ah 


MOSFET, monostabiler Multi- 


vibrator 163/79 
-, NAND-Gatter mit 163/16 


-, NF- und Gleichspannungs- 


verstärker 163/100 ff. 
-, Prüfgerät 160/78 
MOSFET-Voltmeter 162/36 


MOSFET-Vorverstärker, kom- 


plementärer 154/23 
MOS-Gatter, monostabiler 
Multivibrator mit 163/74 


-, NF- und Gleichspannungs- 


verstärker 163/100 ff. 
MOS-Inverter 197/10 
MOS-Logik, Übergang auf 
TTL 155/20 
MOS-PROM 186/65 
MOS-PROM-Speicherzelle 
186/65 
MOS-RAM 186/60 
MOS-Schaltkreis, Aufbau 
163/9 ff. 
-, Grenzwert 163/17 
-, Kennwert 163/18 


-, Strombedarf und Leistungs- 


aufnahme 163/35 
MOS-Speicherzelle 186/58 
Motordrehzahl 176/8 


Motordrehzahlregler, Magnet- 


bandbetrieb 182/91 
Motorgegenspannung, Dreh- 

zahlregelung 176/73 
Motorprüfeinrichtung 176/29 
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Motorprüfstand 175/32 ff. 

Motorsteuerung, temperatur- 
abhängige 189/67 

Motorentstörung 175/13 

Motor, Überlastschutz 
189/68 

Motorwirkungsgrad, Messen 
176/28 

MSI-Schaltkreis 186/38 

MTV 10 177/15 

Multiemittertransistor 156/10 
185/10 

Multiplexbetrieb, mehrstellige 
Ziffernanzeige 167/80 

Multiplikation, Programm zur 
188/84 

Multiplizierer 199/79 ff. 

-, Anwendung 199/98 

-, Fehler in 199/95 

Multivibratoransteuerung, 
Blinkschaltung mit 189/49 

Multivibrator, astabiler 156/25 
ff. 163/85 ff. 183/11 185/25 
ff. 197/68 

—, —, A 902 172/27 

-, -, komplementärer 154/41 

-, bistabiler 156/17 ff. 185/17 


ff. 191/7, 13 
-, -, komplementärer 154/47 
-, emittergekoppelter, asta- 


biler 166/53 ff. 

-, —, monostabiler 166/63 

-, monostabiler 156/29 ff. 
163/74 ff. 185/28 ff. 

-, — komplementärer 154/45 

-,-, OPV 170/82 ff. 

-, quergekoppelter, monosta- 
biler 166/58 ff. 

-, —, astabiler 166/46 ff. 


Musik, elektronische, Tremolo- 
Modulator für 162/17 

Musiksynthesizer, Konzeption 
180/107 ff. 

mV-NF-Tastkopfzusatz, 
fachmesser 182/34 


Viel- 


Nachlaufschaltung, Gleich- 
strommotor 176/42 ff. 

Nachstimmspannung, Erzeu- 
gen 183/46 

NAND 156/9 167/28 183/9 
185/9 

NAND-Gatter mit MOSFET 
163/16 

-, 2stufiger NF-Verstärker mit 
163/113 

NAND-Schaltung 167/29 

Naturgraphitbürste 173/27 

Naturinstrument 180/16 

Nebenschlußmotor 173/32 

Negation 156/8 167/15 185/8 
186/41 

negative Zahl, Darstellung 
186/17 

Negator 167/19 ff., 46 

negierter Zustand 165/36 

negiertes ODER 167/25 

- UND 167/28 

Nennbelastung 173/34 

Nennentladestrom 174/7 

Nennkapazität 174/6 

Nennleistung 173/34 

Nennmoment 173/34 

Netzbetrieb, Langzeitgeber für 
190/49 

Netzgerät, geregeltes 159/71 

-, stabilisiertes 159/73 

Netzstruktur 188/100 


Netzteil 194/86 

-, geregeltes 156/15 185/15 

-, kurzschlußfestes 189/75 

Netztransformator, Berechnen 
175/48 ff. 

-, Stereoverstärker, Bauvor- 
schrift 194/127 

Netzwerktheorie, 
193/8 ff. 

neutrales Element 167/11, 12 

NF-Drossel, Messen der Induk- 
tivität 158/47 

NF-Endstufe, eisenlose, kom- 
plementäre 154/27 

NF-Generator, A 902 172/30 

NF-Komplementärschaltung 
154/16 ff. 

NF-Kopfhörer-Verstärker 
197/72 

NF-Pegelmesser 182/38 

NF-Pegelspitzenanzeiger 
182/93 

NF-Phasenschieber, gleich- 
spannungsgesteuerter 182/76 

NF-Rauschen, Überprüfen 
160/103 

NF-Schaltung 162/7 ff. 

NF-Schwingschaltung 172/29, 
31 

NF-Signalgenerator 172/87 

NF siehe auch Niederfrequenz 

NF-Spannung, Ansteuerung 
mit 162/67 

NF-Stereosignalanzeige, pilot- 
tonabhängige 182/79 ff. 

NF-Vorverstärker 162/8 ff. 

NF-Verstärker für Klangkor- 
rektur, komplementärer 
154/23 

— mit Lautsprecher 197/73 


Grundlage 
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- mit MOS-Bauelement 163/ 
100 ff. 

-, 2stufiger, Komplementär- 
technik 154/16 

-, 3stufiger 166/94 

NF-Verstärkungsstufe, digi- 
tale Pegelwahl 182/72 

NF-.Wien-Generator, durch- 
stimmbarer, komplementä- 
rer 154/57 

NG 3000 195/74 

NG 3150 195/73 

nichtinvertierender Betrieb 
193/48 

- Eingang 170/9 193/43 

- Spannungsverstärker 170/37 

- Verstärker 199/12 

—, Nullpunktkorrektur 170/40 

Nicht-Funktion 186/41 

nichtlineare Analogschaltung 
199/36 ff. 

- Verzerrung, Messen 178/55 

nichtspeicherbezogener Befehl 
186/25 

nichtstationärer Klang 180/17 

Nickel-Eisen-Akkumulaätor 
174/62 

Nickel-Kadmium-Akkumula- 
tor 174/62 ff. 

-, Entladen 174/70, 84 

-, Laden 174/68, 79 

-, gasdichter 174/75 ff. 

-, Kapazitätsbestimmung 
175/58 

-, Ladezeit 174/69 

-, Pflege und Wartung 174/65, 
79 

Niederfrequenz siehe auch NF 

Niederfrequenz, Spannungs- 
messung 158/51 
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-, Strommessung 158/52 

-, Wechselspannungsvorver- 
stärker für 166/84 

niederohmiger Ausgang, Ver- 
stärkerstufe mit 162/12 

niedrige Drehzahl, Regelung 
176/82 

Nixie-Röhre 171/9 ff. 

n-Kanal-Verarmungstyp 
181/43 

Nockenschalter, 
173/67 

NOR 156/9 167/25 183/9 185/9 

NOR-Gatter, astabiler Multi- 
vibrator mit 163/92 

- mit MOSFET 163/15 

-, RS-Flip-Flop mit 163/54 

-, 1stufiges, NF-Verstärker mit 
163/112 

Normalladen 174/8 

normierte Frequenz 193/23 

- Grenzverstimmung 152/9 

- Kopplung 152/32 

- Resonanzverstimmung 
152/9 

normiertes horizontales Richt- 
diagramm 168/42 

normierte Verstimmung 152/13 

Normierung 193/23 

NOR-Schaltung 167/25 

NOR-Technik, logische Grund- 
funktion 163/42 

Notstromschalter 189/47 

npn-Siliziumtransistor, Sätti- 
gungsspannungstester 160/76 

npn-Si-Transistor, Sättigungs- 
spannungstester 154/124 

NSGT 198/9 

N-Silikon-Gate-Technologie 
198/9 


mehrstufiger 


Nullausblendung, LED-Anzei- 
ge 171/92 

Nullaustastung 171/48 ff. 

Nullfarbträger 177/16 

Nullindikator 166/108 

Nullinstrument 158/17 

Nullkippspannung 189/13 

Nullmethode 158/9 

Nullpunkteinstellung 179/97, 
98 

Nullpunktkorrektur, invertie- 
render Verstärker 170/39 

Nullstelle 169/27 

Nur-Lese-Speicher 186/63 

Nutzspannung/Störspannungs- 
Abstand 169/29. 

NVG 3000 195/74 

NV 348 195/73 


Oberflächenbehandlung 195/48 

Oberton 180/12 

Obertonspektrum 180/13 

Oberwellenspektrum 180/10 

Odd/even-Dekoder 171/39 

ODER-Funktion 186/39 

ODER, logisches 165/41 

ODER-Schaltung 156/8 167/24 
185/8 

offener Blei-Akkumulator 
174/37 ff. 

- Nickel-Kadmium-Akkumu- 
lator 174/63 ff. 

Öffnungswinkel 168/43 

Offsetdrift, OPV 170/15 

Öffsetspannung, Kompensa- 
tion 170/39 

-, OPV 170/15 

Ohmmeter 158/15 

—, Vielfachmesserzusatz 182/28 


ohmscher Leitwert 164/15 
Ohmsches Gesetz 164/68 
Oktalsystem 186/19 191/38 
open loop gain 193/48 
Operand, adressierter 187/37 
-, Bestimmung 187/9 
operational amplifier 170/7 ff. 
Operation, logische 186/26, 38 
-, -, Rechenregel 186/41 
Operationscode 186/25 
Operationscode-Holzyklus 
187/39 
Öperationsteil 186/24 187/9 
Operationsverstärker 166/96 ff. 
180/52, 54 199/7 ff. 
—, aktiver Gleichrichter mit 
170/87 ff. 
. als aktives Filterelement 
193/41 ff. 
- als Komparator 199/68 
-, Anwendung 166/109 
-, Anwendungsbeispiel 166/105 
ff. 
- A 109 170/7 ff. 
—, Anwendungshinweis 170/31 
ff. 
—, Frequenzkompensation 
170/25 
--, technische Daten 170/18 ff. 
Operationsverstärkerbaustein 
A 109 166/103 
Operationsverstärker, Elektro», 
nikschaltung mit 182/8 ff. 
-, Gegenkopplung 166/100 
-, Grenzwert 170/22 
-, Grundschaltung : 166/106 
199/20 ff. ` 
“ —, idealer 199/10 
-, Kenndaten 170/9 ff. 193/42 
-, Kennwert 170/23 
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-, monostabiler Multivibrator 
mit 170/82 ff. 

-, realer 199/12 

-, Stromtrigger mit 170/69 

-, technische’ Daten 193/51 

-, Temperaturregelung mit 
190/78 

-, Typ und Hersteller 170/21 

-, Wirkungsweise 170/7 

optimale Kopplung 152/7 

optische Steuerung 154/45 

optoelektronische Anwendung 
182/8 ff. 

optoelektronischer Drehzahl- 
geber 176/17 ff. 

OPV A 109 170/7 ff. 

OPV siehe Operationsverstär- 
ker 

OR 156/8 183/9 185/8 

Originalbereich 193/8 

örtliche Störung 169/36 

Ortskurve 164/6 ff. 

-, Anwendungsbeispiel 164/ 102 
ff. 

-, komplexer Widerstand 
164/30 ff. 

Ortskurvensatz 164/27 

Ortskurvenschar 164/78 

Ortskurventheorie 164/18 ff. 

Ortsveränderung, Signalisie- 
rung 197/85 

Oszillator 166/37 ff. 

—, Messen 159/38 

Oszillatoroberwelle, Störung 
durch 169/36 

Öszillatorschaltung 162/21 ff, 


Öszillator, spannungsgesteuer-: 


ter 167/70 180/25, 56 ff. 
-, U 124 D 197/78 
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Oszillograf als Spannungsmes- 
ser 159/61 

-, Frequenzmessung mit 158/69 

oszillografisches Verfahren, Mo- 
dulationsgradmessung 159/53 

Oszillograf, Triggerschaltung 
für 155/69 

Ottomotor, Zündschaltung 
189/37 


Oxydationsmittel 174/17 ' 


Paarungsprüfer, bipolarer 
Transistor 160/73 

Pal-Bildmustergenerator 
178/11 

Parallelbetrieb, Anzeigebau- 
element 171/114 ff. 

Paralleldrahtleitung, symme- 
trische 152/49 

paralleler Ein- und Ausgabe- 
Baustein, U 880 188/8 ff. 

Parallelresonanzkreis, Orts- 
kurve 164/40 

Parallelschalter, Verhältnis 
181/47 

Parallelschaltung in Reihen- 
schaltung, Umwandlung 
164/83 

-, Ortskurve 164/30 

-, Widerstand und Induktivi- 
tät, Ortskurve 164/33, 37 

-, Widerstand und Kapazität, 
Ortskurve 164/34, 38 

-, Zelle 174/15 

-, Zweipol 193/11 

Parallelschwingkreis 151/9 ff. 

-, Verlustwiderstand, Messen 
158/25 

Parallel/Serienschalter 181/21 


Parallelwiderstand 151/26 
parasitäre Kapazität 151/12 
parasitäres Element, Halbwel- 
lendipol 168/49 
Paritätsprüfer 186/85 
.Parity-Flag 187/8, 35 
Parkliehtautomatik, Kfz 172/ 
20, 81 
Parklichtschalter 162/91 
PC-Klebstoff 195/22 
PCM-Klebstoff 195/22 
peak envelop power 158/62 
Pegelmesser 199/45 
Pegelregelung des FBAS-Si- 
gnals, Kontrolle 178/57 
Pegeltaster 155/63 
Peire-Funktion 167/15 
Pelasal 195/26 
PEP 158/62 
Percussion 180/14 
Pereussionscontroller 180/121 
Percussionsinstrument 180/16 
Perforierung, magnetische 
177/57 
Periodendauer 192/44 
Periodendauermessung 192/44 
periodischer Zähler 179/80 
Phase 163/15 
Phasenanschnittregler 162/58 
ff. 
Phasenanschnittschaltung 
189/28 . 
Phasenanschnittsteuerung 
196/7 
Phasenantenne 168/74 
Phasengang 193/16 
Phaseninverter, digital um- - 
schaltbar 182/74 
Phasenkomparator 167/72 
Phasenkonstante 164/87 
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Phasenkurve, Reihenschwing- 
kreis 151/6 

Phasenmessung, direkte 
199/101 

Phasenmodulation 168/7 

Phasenregelkreis 167/74 

Phasenschiebergenerator 
166/39 

Phasenschieber, gleichspan- 
nungsgesteuerter 182/76 

Phasenvergleichsstufe, Umbau 
178/75 

Phasenverschiebung 151/24 

Phasenwinkel 151/6 

Phasenwinkelmessung 158/66 

Piaflex 195/17 


“"pilottonabhängige NF-Stereo- 


signalanzeige 182/79 ff. 

pinch-off-region 181/29 

pinch-off-voltage 181/29 

PIO 188/8 ff. 

P-Kanal-Anreicherungstyp 
181/41 

p-Kanal-MOS-Schaltkreis 
163/9 

-, Anwendungshinweis 163/30 
ff. 

—, logische Grundfunktion 
163/42 ff. 

-= Stromversorgung 163/35 ff. 

Plaste, Kleben 195/52 

Plastik 169/6, 25 

Plastikerscheinung 169/6 

Plastikfix 195/27 

Plastwerkstoff 195/70 

—, geeigneter Klebstoff 195/113 

Plattenspieler, Drehzahlrege- 
lung 176/79 

—, Messen 159/60 
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Plattenspieler-Prüfgerät 
181/117 

PLL 167/74 

Pluseingang 193/43 

PM 168/7 

PMOS-Hochvolt-Serie 197/9 

PN-Verteilung 193/93 

Pol 174/5 

Polar 164/20 i 

Polarenkonstruktion 164/20 

—, umgekehrte 164/25 

Polarisation, elektromagneti- 
sches Feld 168/13 

-, remanente 177/5 

Polaritätswechsel, Ankerspan- 
nung 176/32 

Polfrequenz 193/18 

Polgüte 193/18 

Polortskurve 193/93 

Polyester 195/15 

Polyesterfarbpaste 195/46 

Polyester G 195/36 

Polyester GG 195/40 

Polyester GM 195/40 

Polyesterharz 195/36 ff., 70 

Polyester-Trennmittel 195/106 

polyfone Melodiespeicherung 
198/94 

Polystyren-Klebstoff 195/26 

Polyurethanfarbpaste 195/46 

Polyvinylacetat 195/20 

Polyvinylalkohol-Lösung 
195/106 

Polyvinylchlorid 195/22 

POP 186/36 

Portableverstärker 194/60 ff. 

Positionscode 186/21 

positive Logik 156/9 185/9 

Potenzfilter 193/36 

Präsenzfilter 170/60 
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Präzisionsgleichrichter, 199/50 

prellfreier Kontakteingang 
156/18 185/18 

Primärelement 174/5 17 ff. 

Primärkreis, Betriebsgüte 
152/29 

Primärzelle, Reaktivieren 
175/87 

Programm 186/9 

Programmable Read Only Me- 
mory 186/54 

programmierbarer Frequenz- 
teiler 183/34 

- Schaltkreis 186/37 

- Teiler 192/16 ff. 

programmierbares ROM 186/64 
195/8 

Programmierschleife 186/68 

programmierte Ein- und Aus- 

gabe 186/31 

Programmunterbrechung 
186/34 

-, 8080 187/89 

PROM 186/54, 64 198/8 

PROM-Dioden-Matrix 186/65 

PROM-Speicherzelle 186/68 

proportionale Fernsteueran- 
lage, Nachlaufschaltung für 
176/48 

Proportionalfernsteueranlage, 
digitale, Nachlaufsteuerung 
für 176/52 ff. 

Prüfbiterzeugung 186/85 

Prüfgenerator für Hochfre- 
quenz 159/75 

- für 455 kHz 197/77 

— mit NF-Modulation 197/78 

Prüfgerät 155/63 162/36 ff. 
182/22 ff. 

-, Halbleiter 160/70 ff. 


- für Thyristor 189/81 

- für TTL-Schaltkreis 156/55 

pseudostochastischer 
tor 180/39 

Pseudotetrade 186/20 191/46 

Pufferspeicher 186/69 

Pulsbreitenmessung 192/46 

Pulsmodulationsmultiplizierer 
199/92 

Pulspausenmessung 192/46 

Punkt, rechnerische Inversion 
164/18 

-, zeichnerische Inversion 
164/20 

PUSH 186/36 

PVAc-Leim 195/26 

PVC-Paste 195/75 


Genera- 


Q-Faktor 193/18 

Quadratwurzel, Programm zur 
188/91 ff. 

Quantisierung 192/61 

Quantisierungsfehler 192/61, 
123 

Quantisierungsjitter 192/64 

Quarz, Frequenz-Temperatur- 
Charakteristik 192/85 

Quarzgenerator 156/56 179/75 
185/57 

Quarzoszillator 156/68 172/93 
192/84 

—, D 160 183/12 

- mit MOSFET 162/22, 23 

quarzstabilisierter Taktgene- 
rator 163/97 

Quarzuhr mit Ziffernanzeige 
156/65 185/65 

Quarzweckertyp 197/22 

Quasikomplementärendstufe 
194/36 


quasistationärer Klang, Inkon- 
stanz 180/19 

quasistationäre Phase 180/16, 
17 

Quecksilber-Oxid-Zelle 174/18 

auergekoppelter astabiler Mul- 
tivibrator 166/46 ff. 

- monostabiler Multivibrator 
166/58 ff. 

Querspurverfahren 177/29 

Quizmaster-Rlektronik 183/108 


Radiallüfter 173/24 

Radizierer 199/104 

RAM 186/54 195/7 ff. 

-, dynamisches 198/13 

RAM-Schaltkreis 186/73 

RAM-Speicherzelle 186/61 

RAM, statisches 198/14 

random access memory 198/7 

Ratiodetektor 159/40 

Rauschabstand im Videosignal 
177/21 

Rauschbecken 165/10 

Rauschdiode, Messen mit 
159/36 

Rauschen 169/39 180/12 

Rauschfaktor 159/30 

Rauschfilter 162/16 170/63 

Rauschgenerator 165/20 180/ 
38, 98 

Rauschoptimum 194/58 

Rauschtester für Transistor 
160/102 

Rauschwiderstand, äquivalen- 
ter 169/40 

RC-Filter, Abgleich 193/102 

—, aktives, Realisieren 193/69 
ff. 
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-, Empfindlichkeit 193/29 

RC-Generator 183/11 

RC-Meßbrücke, Whealstone- 
sches Prinzip 182/22 ff. 

RC-Netzwerk 1. Ordnung 
193/13 

RC-Phasenschiebergenerator, 
komplementärer 154/64 

RC-Schutzglied 189/21 

RC-Tiefpaß 2. Grades, Polpa- 
rameter 193/21 

- 2. Ordnung 193/78 

RC-Verstärker, rückgekoppel- 
ter 156/25 185/25 

RC-Versuchsschaltung 159/69 

read only memory 186/63 198/7 

Reaktivieren 174/28 

-, Primärzelle 175/87 

Reaktanz 173/39 

realer Operationsverstärker 
199/12 

Realteil 164/11 

Rechengesetz, Dezimalsystem 
167/11 

-, Dualsystem 167/12 

Rechenoperation 186/26 

-, U 808 D 187/17 

Rechenprogramm 188/77 ff. 

Rechenschaltkreis 186/88 ff. 

-, Zusammenschaltung 186/94 

Rechentechnik, Grundlage 
186/9 ff. 

Rechenverstärker 197/7 

—Rechenwerk 186/11 

Rechner, Aufbau 186/9 ff. 

—, Befehlsschlüssel des 186/25 

-, Funktionseinheit 186/36 

-, Funktionstest 179/48 

rechnerische Inversion des 
Punktes 164/18 
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Rechnernetz 188/103 

Rechnerschaltkreis, Anzeige 
179/15 ff. ` 

-, U 820 D/U 821 D 179/7 ff. 

-, —, Stromversorgung 179/24 
ff. 


Rechner-Spezialanzeige 179/16 ` 


rechnersynchrone Ablaufsteu- 
erung 179/66 

Rechnersystem, hierarchisches 
188/103 

Rechner, Tasteneingabe 179/20 
ff. . 

-, Zahlenbereich 186/22 

rechteckförmiges Signal 
180/102 

Rechteckgenerator 170/75 

-, freischwingender 166/45 

-, fremdgekoppelter 166/58 ff. 

Rechteckimpulsformer 172/23 

Rechteckspannung, Generator 
170/79 

Rechteckwellengenerator 
155/55 

Rechtvorschrift, Amateurfunk 
153/7 ff. i 

Reduktionsmittel 174/17 

realer. Vierpolparameter 164/ 
107, 108 

Referenzelement 166/21 

Referenzspannungsquelle 170/ 
52 ff. 

Reflektometer 158/64 

Reflektor 168/49, 50 

Reflektorwand 168/53 

Reflexion, Ausblenden 169/25 

Reflexionseinfall, rückwärts 
169/26 

Reflexion, seitlicher Einfall 
169/27 
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-, Unterdrückung 169/31 

- von vorn 169/30 

regelbare Konstantstromquel- 
le, komplementäre 154/79 

Regelkurve, Aufnahme 159/39 

Regelnetzwerk 194/45 

Regelschaltung 155/91 ff. 

Regelspannung, Erzeugen 
183/40 

Register 186/47 ff. 

Registeroperand 187/10, 37 

Registerschaltkreis, Zusam- 
menschaltung 186/53 

Registerstruktur, U 808 D 
187/6 ` 

-, U 880 D 187/32 

-, 8080 187/83 

Reihenohmmeter 158/15 

Reihenparallelschaltung, Zelle 
174/15 

Reihenresonanzkreis, Orts- 
kurve 164/39 

Reihenschaltung in Parallel- 
schaltung, Umwandlung 
164/83 2 

—, Ortskurve 164/30 

—, Widerstand und Induktivi- 

. tät, Ortskurve 164/30, 35 

—, Widerstand und Kapazität, 
Ortskurve 164/32, 36 

—, Zelle’ 174/14 

Reihenschlußmotor 173/32 

Reihenschwingkreis 151/5 

Reihenstruktur 188/101 

Reinalit 195/21 

Reinigungsmittel 195/114 

Relais-Anzugshilfsschaltung 
154/127 l 

Relais, elektromechanisches 
181/12 


relative Adressierung 187/37 

remanente Polarisation 177/5 

Remanenz 173/14 

Remanenzfluß 173/14 

REPROM 186/67 

Resonanzbandbreite 151/23 

Resonanzbedingung 151/22, 23 
152/58 169/56 

Resonanzbreite 151/25 

Resonanzdrossel, Heizkreis 
152/78 

Resonanzfrequenz 151/22, 23 

Resonanzkreis, Höchstfre- 
quenz 152/48 ff. 

Resonanz, Kreiswiderstand bei 
151/22 

Resonanzleitung 154/49, 52 ff. 

Resonanzspannung 151/8, 10, 
16 

Resonanzstrom 151/7, 15, 22 

Resonanzverstimmung, nor- 
mierte 152/9 

Resonanzwiderstand, Einzel- 
kreis 152/28 

Resonator 180/13 

Restmagnetismus 173/14 

Reststrom, Messen 159/17 

Reversibles PROM 186/67 

Reversierbetrieb 173/43 

reziproker Radius, Gesetz 
164/21 

reziproker Widerstand 164/15 

Rhythmenwahlschalter 165/43 

Rhythmus, Auswahlmatrize 
165/43 ff. 

Rhythmusbeispiel 165/39 

Rhythmusgerät, Aufbaubei-' 
spiel 165/64 ` 

-, elektronisches 165/13 ff. 
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-, Impulsfolgenermittlung 
165/25 

-, kleines 165/53 

- mit elektronischem 'Taktge- 
ber 165/55 

- mit halbautomatischer Steu- 
erung 165/54 

- mit 16 Rhythmen 165/60 

Rhythmusinstrument 165/9 

-, südamerikanisches 165/10 

Richtdiagramm, Halbwellendi- 
pol 168/41 

-, normiertes horizontales 
168/42 

Richtkennlinie, Messen 159/15 

Ringstruktur 188/101 

Ringzähler mit flankengetrig- 
gertem Flip-Flop 155/28 

- mit Thyristor 189/44 

Röhrenkapazität, Messen 
159/13 

Röhrenkennwert, Messen 
159/7 ff. 

Röhrenoszillator, Messen 
159/38 

Röhrenvoltmeter 159/62 

Rohrleitungssucher 172/104 

ROM 186/63 195/7 

ROM-Schaltkreis 186/70 

rosa Rauschen 180/98 

Rotationsentwicklung 190/83 
ff. 

rotes Rauschen 180/98 

Rotor 173/10 176/7 

Rotormagnetfeld 173/11 

Rotor.wicklung 173/9 

Rovinggewebe 195/84 

RS-Flip-Flop 163/53, 54 191/ 
14, 17 198/8 

-, D 160 183/13 
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RS-Master-Slave-Flip-Flop 
191/20 
RS-Speicher-FF, getaktetes 
162/46 ff. 
RTL, Übergang von TTL 
155/19 
Rückdämpfung 168/52 
rückgekoppelter RC-Verstär- 
ker 156/25 185/25 
Rückkehrbefehl 187/68 
Rückkopplungsschaltung 
193/11 
Rückseitenempfang 169/26 
Rückstrom 189/13 
Bückwärtsbeanspruchung 
189/11 
Rückwärtsreflexion 169/26 
Rückwärtszähler 179/80 
Rückwärtszähler-IS 191/81 
Rückwirkleitwert 164/108 
Ruderservo 173/49 
Ruftongenerator 154/73 
Ruhekontakt 181/12 
Ruhestromschleife 154/45 
Rumbakugel 165/11 
Rumpelfilter 162/16 170/62 
Rundenzähler 179/77 
R 109 170/7 ff. 
R-300-Code 186/24 


Sägezahngenerator 170/77 
178/89 199/30 

-, freischwingender 166/67 

-, getriggerter 155/72 ff. 

-, komplementärer 154/51 

Sägezahnverfahren, Analog- 
Digitalumsetzer 155/39 ff. 

Sala-Trautonium 180/21 

Sallen-Filter 193/69 ff. 


Sammler 174/5 

sample and hold 180/121 
199/64 

sample-and-hold-Schaltung 
180/51 ` 

Sapo Cubana 165/11 

Sättigungsspannungstester, 
npn-Si-Transistor 154/124 

-, npn-Siliziumtransistor 
160/76 

Saugkreis 169/51, 53 

Schallplattenabtaster, Ent- 
zerrer-Vorverstärker für 
162/14 

Schaltalgebra 156/8 185/8 186/ 
38 ff. 

Schaltbelegungstabelle 167/14 

Schalter, akustischer 162/72 

Schaltereigenschaft, Messen 
181/57 

Schalter, elektronischer 159/70 

— für mehrere Fahrstufen 
173/67 

- für 2 Fahrstufen 173/64 

-, lichtempfindlicher 189/51 

Schaltkapazität 151/12 

Schaltkreis, digitaler, für Mi- 
krorechner, Arbeitsweise 
186/37 ff. 

-, integrierter, Arbeitsweise 
156/9 185/9 

. —, —, Statisches Messen 159/30 

-, programmierbarer 186/37 

Schaltkreisprüfgerät 156/53 ff. 
185/54 ff. 

Schaltrichtung 189/13 

Schaltungstechnik, Elektronik 
153/44 ff. 

Schaltung, zusammengesetzte, 
Ortskurve 164/55 


Schaltverstärker 
167/45 

Scheibenthyristor, Typen- 
schlüssel 196/19 

Scheibenwischer, Intervall- 
schalter 189/36 

Scheibenwischermotor 173/9 

Scheinwiderstand 151/6, 25 

— der Stabilisatorröhre, Orts- 
kurve 164/106 


166/109 


Schichtdicken verlust 177/6 


Schichtdicke, wirkkame 177/7 

Schieberegister 156/46 ff. 
185/48 ff. 

Schieberegisterbasis, Zähl- 
schaltung als 191/69 ff. 

Schieberegister-IS 191/73 

Schieber, kapazitiver 169/7 

Schlagbesen 165/15 

Schlageffekt, Auslösen 165/23 

Schlaginstrument, Auslösung 
165/24 i 

Schlaginstrumentenklang, 
elektronische Nachbildung 
165/19 

Schlagzeug, elektronisches, 
großes 165/59 ff. 

— —, Zusatzeinrichtung 165/47 
ff. 

Schlagzeuger, Instrumente des 
165/8 ff. 

Schlagzeug, kleines 165/16 

-, mechanisches 165/8 

- mit Akkordbegleitautomatik 
165/72 

Schlankheitsgrad 168/35 

Schleifendipol 168/43 ff. 

Schleifenverstärker 193/48 

Schleppschalter 173/48 
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Schloß, elektronisches 183/112 
ff. 

Schinelterlingsdipol 168/85 

Schmitt-Trigger 166/78 199/71 
ff. ` 

—, integrierter 156/25 185/24 

-, komplementärer 154/49 

- mit Dual-MOSFET 163/47 

Schnee 169/39 

Schneeflocken 169/41 

Schnelladegerät 175/79, 81 ff. 

Schnelladekabel 175/79 

Schnelladen 174/8 175/77 

schneller Vorwärts-/Rück- 
wärtszähler 156/44 185/45 

Schnellgang 197/17 

Schottky-Serie, TTL-Schalt- 
kreis, Vergleichsliste 157/87 
ff. 184/83 ff. 

Schrägspurverfahren 177/30 

-, Fernsehbandgerät 177/34 

Schreib-Lese-Speicher 186/54 

-, dynamischer 186/61 

-, statischer 198/7 ff. 

Schroteffekt 169/39 

Schutzbeschaltung, 
elektrode 189/22 

Schutzdiode 175/19 

Schwebung 180/20 

Schweizer Antenne 168/66 

Schwellspannung 181/29, 55 

-, Bestimmen 181/108 

Schwellwertschalter 166/76 ff. 
197/63 

- als Impulsformer 197/66 

-, A 301 D 172/74 

-, komplementärer 154/49 

-, lichtstärkeabhängiger 172/7 

Schwingeigenschaft, Nachweis 
159/27 


Steuer- 
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Schwingkreis 151/5 ff. 

- als Transformator 151/19 

- Frequenzmessung mit 158/72 

-, Halbwellendipol als 168/35 

Schwingkreiskapazität, Filter 
152/11 

Schwingkreis, Messen von In- 
duktivität und Kapazität 
158/33 

Schwingkreisstrom 151/10 

Schwingkreistransformator 
151/19 

Schwingkreis, UHF-Bereich 
152/50 ff. 

Schwingungsgenerator, A 301 
D 172/87 ff. 

-, A 902 172/27 

Schwingverhalten 197/45 

Secam-Farbfernseh-Komplex- 
generator 178/7 

Secam-Farbmonitor 178/17 

Sedezimal/Dezimal, Umrech- 
nen 191/45 

Sedezimalsystem 191/38 

Segment-field-Verfahren 
177/32 

Segmentscheibe 176/18 

sehr hohe Frequenz 168/14 

Seilbremse 175/34 

Seitenrichtung, Antenne169/19 

Sekundärelement 174/5 


. Sekundärkreis, Betriebsgüte 


152/29 
Sekunden-Taktgeber 179/70 
Selbsthalteschaltung 182/11 
Selbststartautomatik, Magnet- 
bandgerät 162/72 
Selenfotoelement, Anwendung 
182/8 
Selektion 152/30 


selektives Dämpfungsglied _ 
169/51 i 
- Transistorvoltmeter 
Selektor 199/76 
Senderausgang, Messen des 
Ausgangswiderstands 158/39 
Sender-Empfänger, Energie- 
übertragung 168/7 ff. 
sensitivity 193/30 
Sensor-Berührungsschalter, 
komplementärer 154/118 
Sensorschalter 172/21 
-, komplementärer 154/115 ff. 
Sensortaschenlampe 197/65 
Sensortastenfeld 179/53 
Sensortastenschaltung 179/53 
Sensorumschalter 197/61, 64 
Sequenzer 180/120 
Sequenzereinheit 180/103 
serielle Eingabe, Schieberegi- 
ster für 156/46 
serieller Ein-/Ausgabe-Bau- 
stein 188/22 ff. 
— Input/Output 188/22 
serielle Übertragung 156/46 
185/48 
Serien-Gegentakt-Verstärker 
‚194/28 ff. 
-, Funktion 194/32 


178/21 


Serien-Methode 171/68 i 


Serien/Parallel-Schalter 
181/21, 82 

Serienschalter, Sperrwirkung 
181/48 

Serienschwingkreis, Verlustwi- 
derstand, Messen 158/24 

Serienstabilisierung, komple- 
mentäre 154/80 ff. 

: Serienwiderstand 151/26 

Servo mit Schalter 173/48 


Ä 
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Servoteil, Messen 178/63 

SFET, Anschlußermittlung 
160/56 

-, Daten 160/29 

-, Prüfgerät 160/78 

Sheffer-Funktion 167/15 

Shunt-Methode 171/68 

Sicherung, elektronische 159/72 

Siebfaktor 152/76 

Siebkette, Messen der Brumm- 
spannung 159/45 

Siebschaltung 151/32 ff., 37 

SIF-1000-Code 186/24, 115 

Signalamplitude, Grenze 181/ 
41 ff. 

Signalausgabe, akustische 
179/90 l 

Signalauswahlschaltung 199/76 

Signalauswerteeinrichtung 
178/14 

Signaleingabe, TTL-Schalt- 
kreis 155/15 

Signalgeber 178/4 

Signalinvertierung, umschalt- 

‚ bare 183/14 

Signalquelle, systemfremde, 
Signaleingabe in TTL- 
Schaltkreis 155/15 

Signaltongenerator, komple- 
mentärer 154/73 

Sign-Flag 187/8, 35 

Silber-Oxid-Zink 174/18 

Silber-Zink-Akkumulator 174/ 
97 fo 

-, Entladen 174/106 

-, Laden 174/101 

-, Wartung und Pflege 174/100 

Silieconkautschuk 195/18, 73 

Siliziumgleichrichter, steuer- 
barer 189/8 
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Siliziuntransistor, Daten 
160/18 

‘-, Sättigungsspannungstester 
160/76 

-, Stromverstärkungsfaktor- 
messer 182/31 

Sinusgenerator 166/37 ff. 170/ 
71 ff. 199/100 

-, komplementärer 154/57 ff. 

-, niedrige Frequenz 180/100 

Sinus-Rechteck-Umformer, 
Trigger für 172/23 

Sinuston-Sirene 162/54 ff. 

SIO 188/22 ff. 

Si-Transistor, Sättigungsspan- 
nungstester 154/124 

Si- und Ge-Halbleiter, Kom- 
bination 154/11 

Skalierung 193/23 

Skin-Effekt 152/51 

slew rate 193/46 

Smith-Diagramm 164/96 ff. 

Soll-Istwert-Vergleicher 170/67 

Soll-/Ist-Vergleich, Doppelan- 
zeige 171/99 

Source- und Emitterschaltung, 
Kombination 193/65 

sowjetisches Kassetten-Fern- 
sehbandgerät, Daten 177/69 

- Spulen-Fernsehbandgerät, 
Daten 177/60 

sowjetischer Thyristor, Daten 
189/104 ff. 

Spaltneigungsverlust 177/9 

Spaltverlust 177/8 

Spaltweite 177/9 

Spannung, Ortskurve 164/68 

Spannungsabfall, innerer 174/6 

spannungsabgestimmtes Filter 
2. Ordnung 193/100 
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Spannungsanstiegsgesch win- 
digkeit 189/16, 90 193/46 

-, OPV 170/12 

Spannungsanzeiger 155/67 

Spannungsbauch 168/33 

Spannungsfolger 166/106 
193/47 

- mit Schutzschaltung 170/32 

Spannungs-Frequenz-Wandle 
182/67 á 

Spannungsgegenkopplung, 
3stufiger NF-Verstärker mit 
163/104, 113 
spannungsgesteuerter Band- 
paß 180/86 

- Oszillator 167/70 180/25, 56 
ff. 

- Tiefpaß 180/84 

spannungsgesteuertes Filter 
180/24 

Spannungshalbierung 166/114 

Spannungsknoten 168/33 

Spannungskompensation 
158/49 

Spannungsmaximum 168/33 

Spannungsmesser, digitaler 
179/94 

-, .Oszillograf als 159/61 

Spannungsmessung 158/48 ff. 

- durch Kompensation 158/48 

Spannungsminimum 168/12, 33 

Spannungsortskurve, Merksatz 
164/68 

Spannungsquelle 166/107 

Spannungsquelle/Elektro- 
motor, Wechselwirkung 
175/6 ff. 

Spannungsquelle, komplemen- 
täre 154/75 ff. 

Spannungsregelung 166/109 


Spannungsschalter 181/22 
Spannungsstabilisator, kom» 
plementärer 154/81 
Spannungsstabilisierung 156/15 
185/15 
Spannungsteiler, elektroni- 
scher 170/57 
Spannungsteilerregel 166/18 
Spannungsteilung 166/109 
Spannungsübertritt, Schutz 
vor 169/96 
Spannungsüberwachung 179/26 
Spannungsvergleicher 170/65 
Spannungsverhältnis 168/47 
169/103 
Spannungsverstärker 170/33 ff. 
Speedschalter 173/52 175/100 
Speicher 167/29 186/10, 54 ff. 
Speicheradreßregister 186/12, 
13 
Speicher-Flip-Flop 191/14 
Speicherkanal, Messen 178/23 
Speicher-Lese-oder-Schreib- 
Zyklus 187/39 ` 
Speicherschaltkreis 198/77 ff. 
-, Zusammenschaltung 186/70 
Speicher, statischer 156/22 
185/22 
-, -, MOS-Technik 186/58 
Speichersystem, Anforderung 
177/14 ff. 
Speicherung, Grundschaltung 
186/46 = 
-, magnetische 177/5 ff. 
Speicherzelle 186/11 198/9 
Speicherzyklus 186/32 
Speiseleitung, A 109 182/47 ff. 
-, Fernsehantenne 168/94 ff. 
Speisepunktwiderstand 168/39 
Speisespannung, OPV 170/10 


Speisespannungsbooster 182/64 
ff. 

Sperrdämpfung, Berechnen 
181/82 

-, Messen 181/57 

Sperrbereich 169/57 

Sperren 189/11 

Sperrichtung, Messen in 159/15 

Sperrkennlinie 189/13 

Sperrkreis 169/51, 53 

Sperrschicht-FET, Daten 
160/29 

Sperrschichtkapazität, Messen 
159/16 

Sperrschichttemperatur, Ein- 
fluß 161/19 

Sperrspannung 189/8 

Sperrspannungsprüfung 160/97 

Sperrspannung, Thyristor, 
Messen 159/32 

Sperrstrom, Thyristor, Messen 
159/32 

Sperrverzögerungszeit 189/18 

Sperrwandler, geregelter 179/31 

spezifische Wärme 161/7 

spezifisches Wärmeleitvermö- 
gen 161/9 

Spiegelfrequenzfestigkeit, 
Messen 159/37 

Spieldose, elektronische 198/41 
Ne 

Spitzenleistung bei Modulation 
158/62 

Spitzensperrspannung 189/13 

Spitzenwertspeicher 199/66 

sporadische E-Schicht 168/21 

Sprungbefehl, U 808 D 187/19 

-, U 880 D 187/65 

Sprungoperation’ 186/26 

Spule 151/25 
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-, Eigenkapazität, Messen 
158/34 
Spule/Kondensator, Zusam- 
menschaltung 151/27 
Spulen-Fernsehbandgerät, 
sowjetisches, Daten 177/60 
Spulengüte 151/26 
Spulenverlust 151/10 
Spurregler 177/59 
SSB, Leistungsmessung 158/62 
Stabilisator, Z-Diode als 
166/18 
Stabilisatorröhre 171/9 
-, Ortskurve des Scheinwider- 
stands 164/106 
stabilisiertes Netzgerät 159/73 
Stabilisierung mit Silizium- 
diode 166/21 
Stabilisierungsschaltung, kom- 
plementäre 154/75 ff. 
Stabilisierungsteil 170/54 ff. 
Stabilisierung, Wechselspan- 
nung, komplementäre 154/85 
Staccatospiel 180/21 
STACK-Adressierung 186/35 
STACK Organisation, Regel 
186/35 . 
STACKPOINTER 186/35 
STACK--Zeiger 186/35 
Stahl-Akkumulator 174/62 
Standardapproximation 
193/18, 34 
Standard-Interface 186/29 
Standing Wave Ration 164/5 
Stapelspeicher 186/35 
stationärer Klang 180/17 
statische Ansteuerung 171/68 
statischer bistabiler Multivi- 
brator 156/17 185/17 
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— Fehler 192/67 

- Schreib-Lese-Speicher 
186/54 198/7 £f. 

- Speicher 156/22 185/22 

—, MOS-Technik 186/58 

statisches RAM 198/14 

Stator 173/9, 13 ff. 

Statormagnetfeld 173/11 

Statusinformation 187/86 

Stehwellenverhältnis 169/5 

Steilheit 164/108 N 

-, Messen 159/8, 12 

Steilheitsmessung, MOSFET 
160/83 

Steilheitsmultiplizierer 199/79 
ff. 

Stereo-Balanceregler, komple- 
mentärer 154/30 

Stereoseitenbandfilter 193/75 

Stereo-Signallampenanzeige 
182/79 ff. 

Stereoverstärker 194/53 

-, Messen des Übertragungs- 
maßes 159/47 

-, Netztransformator für, Bau- 
vorschrift 194/127 

Sternschaltung, Antennenver- 
stärker 169/73 

Sternstruktur 188/100 

steuerbarer Siliziumgleich- 
richter 189/8 

- Tiefpaß 199/103 

Steuerbefehl, U 808 D 187/22 

-, U 880 D 187/74 

Steuerbus 186/30 

Steuereingang 197/45 

Steuerelektrode 189/9 

-, Schutzbeschaltung 189/22 

Steuerimpulsfolge, Gewinnen 
165/30 


Steuerlogik 167/13 
Steweroperation 186/27 
Steuerschaltung 155/91. ff. 


- für Rotationsgerät 190/86 ff.. 


- mit Thyristor 176/63 

Steuerspannung 189/15 

Steuerstrom 189/13, 15 

Steuerung des Drehrichtungs- 
wechsels 190/88 ff. 

-, halbautomatische, Rhyth- 
musgerät mit 165/55 

-, Mikrorechner 188/53 

-, optische 154/45 

- systemfremder Last, TTL- 
Schaltkreis 155/8 ff. 

-, Zähler 192/96 ff. 

Steuerwerk 186/12 192/40 

stochastischer Generator 
180/39 

Stackungsabstand 168/79 

Stop-Schaltung, elektronisches 
Schlagzeug 165/47 

Stoppuhr mit 0,1-s-Schritt 
179/84 

Stoppuhrzusatz für Taschen- 
rechner 183/109 

Storage element 191/14 

Störer, fremder 169/34 ff. 

Störkapazität, FET-Serien- 
schalter 181/39 

Störsignalgeber 178/85 

Störspannungsabstand 169/30 

Störstrahlung, Empfängeros- 
zillator Messen 159/38, 

Störung, örtliche 169/36 

Strahler 168/34 

Strahlungskonstante 161/15 

Strahlungsleistung 161/15 

Strahlungswiderstand 168/34 


Strahlung, Wärmeabgabe 
161/15 

Stratosphäre 168/18 

Strichrasterscheibe 176/20 

Stromanstiegszeit 189/16, 17, 
9 

Strombauch 168/33 

Strombegrenzung, Laden mit 
174/11 

Stromfühler 182/89 

Stromknoten 168/33 

Strommaximum 168/12, 33 

Strommessung 158/48 ff. 

- durch Spannungsabfall 
158/50 

Stromminimum 168/33 

Strom, Ortskurve 164/68 ff. 

Stromquelle 166/109 

-, komplementäre 154/75 ff. 

- mit Bipolartransistor 166/31 

- mit Feldeffekttransistor 
166/34 

-, steuerbare 199/81 

Stromreinigerkette 152/76 

Stromschalter 181/22 

Strom, Schwingkreis 151/7 

Strom-Spannungs-Verteilung, 
Halbwellenstrahler 168/33 

Strom-Spannungs- Wandler 
182/89 

Stromspiegel 182/57 

Stromtrigger 163/51, 52 166/80 

-, komplementärer 154/49 

- mit Dual-MOSFET 163/48 

- mit großer Hysterese 155/40 

- mit OPV 170/69 

Stromumschaltung, Laden mit 
174/11 

Strömungsgeschwindigkeits- 
messer 182/44 
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Stromverhältnis 169/103 

Stromversorgung für TTL- 
Schaltkreis 156/15 185/14 

-, geregelte 163/39 

-, Innenwiderstand, Messen 
158/21 

- mit Z-Diodenstabilisierung 
163/36 

-, p-Kanal-MOS-Schaltkreis 
163/35 ff. 

-, Rechnerschaltkreis U 820 
D/U 821 D 179/24 ff. 

-, Taschenrechner 179/34 

Stromverstärkung, Messen 
159/19 

Stromverstärkungsfaktormes- 
ser, Siliziumtransistor 182/31 

Stromwandler 158/52 166/106 
173/9 176/7 

Stromwendespannung 

Stromwendung 173/38 

stufenloser Drehschalter 
173/103 

stufenloses Drehzahlstellen 
173/72, 77 

— mit Umpolschalter, Fahrt- 
regler 173/81 ff. 

Stundenschlageinrichtung 
183/44 ff. | 

Substitutionsmethode 158/20 

Subtrahierverstärker 199/21 

südamerikanisches Rhythmus- 
instrument 165/10 

Sulfitablauge 195/27 

Summierer 166/100 193/49 

Superhetempfänger, digitale 
Frequenzanzeige 192/109 

Super Video Recording 177/71 

Sustain 180/35 

sustain level 180/35 


173/39 
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SVR 177/71 

SWR 169/5 

SWV 169/5 

symbolische Methode 164/9 

Symmetrierglied 169/9 

Symmetrierwandler 169/9 

symmetrische HF-Leitung, 
Kurzbezeichnung 168/97 

- Halbleiter-Schaltdiode 
189/27 

- Paralleldrahtleitung 152/49 

- Zweidrahtleitung, Daten 
168/101 

symmetrischer astabiler Multi- 
vibrator 156/26 185/25 

- Thyristor 196/7 

symmetrisches Dämpfungs- 
glied 169/46 

- Vollglied 169/57 ff. 

Synehrondemodulator 178/82 

synchroner Zähler 186/97 

synchrone Zählschaltung, Syn- 
these 191/106 

Synchronteiler 156/36 185/34 

Synehronzähler 156/36 185/34 
191/9, 33 

Synthesizer 180/21 ff. 

-, Baugruppe 180/41 ff. 

-, Stromversorgung 180/104 

systematischer Fehler 192/67 

systemfremde Last, Steuerung 
durch TTL-Schaltkreis 155/8 
ff. 

- Signalquelle, 
kreis 155/15 

S 202 D 198/16 


TTL-Schalt- 


Tachogenerator 176/24 
Takt 165/33 
Takteingang 191/13 


Takteinheit 165/32 

Takteinteilung 165/32 

Takterzeugung, 
ner 179/34 

taktflankengesteuerter D-Flip- 
Flop-Typ 191/26 

taktflankengesteuertes Flip- 
Flop 191/13 

Taktgeber 165/33, 51 

-, elektronischer, Rhythmus- 
gerät mit 165/55 

- für Ablaufsteuerung 179/70 

- für Digitaluhr 197/35 ff. 

Taktgenerator 163/88 167/67 
172/91 179/70 186/101 ff. 

-, quarzstabilisierter 163/97 

Taktschema, Aufstellen 165/26 

Taktsystem 183/18 ff. 

Taktumlaufanzeige, VQB 73 
183/18 

taktniveaugesteuertes D-Flip- 
Flop 191/17 

- RS-Flip-Flop 191/17 

taktzustandsgesteuerter JK- 
Master-Slave-Flip-Flop-Typ 
191/24 

taktzustandsgesteuertes D- 
Flip-Flop 191/17 

- Flip-Flop -191/13 

- RS-Flip-Flop 191/17 

Tankkreis, Messen 158/39 

Taschenrechner, Stoppuhrzu- 
satz 183/109 

-, Stromversorgung 197/34 

-, Takterzeugung 179/34 

-, Tastatur .179/42 

Tastatur, Taschenrechner 
179/42 

Tasteneingabe für Rechner 
179/20 ff. 


Taschenrech- 


Tauchspulmikrofon, Messen 
159/58 
TCXO 192/38 
technischer Widerstand 158/23 
technologischer Hinweis 167/83 
Teiler 156/36 ff. 165/35 185/34 
ff. 
Teilerfaktor 192/6 
Teilerfaktoreinstellung 183/32 
Teilerkette 165/35 
Teilerverhalten 197/45 
Teiler/Zähler, binärer 156/36 
185/34 
—, monolithisch integrierter 
156/43 ff. 185/45 ff. 
Telefonie tonlos 168/7 
temperaturabhängige Motor- 
steuerung 189/67 
Temperatur Controlled X-tal 
Oszillator 192/38 
Temperaturerhöhung 161/7 
Temperaturfühler 161/70 170/ 
44 190/7 
-, Thermistor als 161/73 
Temperaturkompensation 
192/70 
temperaturkompensierter 
Quarzoszillator 192/38 
Temperaturkonstantregelung 
156/69 
Temperaturmeleinrichtung 
162/39 ff. 
Temperaturmeßgerät 170/44 
Temperaturmeßschaltung 
161/78 ff. 
-, Eichen 161/77 
Temperaturmessung, Kühl- 
blech 161/70 ff. 
Temperaturmeßzusatz 183/76 
ff. 
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Temperaturregelschaltung mit 
Differenzverstärker 190/73 

Temperaturregelung 189/58 

-, fotografisches Bad 190/67 ff. 

- für Warmhaiteplatte 190/68 

- mit A 109 189/78 

Temperaturregler mit Schmitt- 
Trigger 170/67 

Temperatur-Spannungsumset- 
zung 179/97 

Temperaturüberwachung 
194/83 

Temperaturumkehr 168/19 

Temperaturverlauf, zeitlicher 
161/16 

Temperaturwächter 172/82 

Ternärsystem 167/9 

Testbildgeber, elektronischer 
178/5, 85 

Tetrade 186/20 191/46 

Text, Darstellung 186/23 

TF-Aufzeichnungsverstärker 
178/30 

T-Flip-Flop 162/46 ff. 

TF-Signal, Hüllkurve des, 
Überprüfen 178/25 

T-Grundschaltung, Tiefpaß 
151/33 

thermischer Austauschwider- 
stand 189/20 

- Gesamtwiderstand 161/24 

— Innenwiderstand 189/19 

thermisches Ersatzschaltbild 
161/24 ff. 

thermische Zusammenhänge, 
Halbleiter 161/19 ff. 

Thermistor, Temperaturfühler 
161/73 

Thermoinstrument 158/13 
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Thermometer, digitale Anzeige 
183/95 ff. 

~, elektronisches 170/44 

Thomson-Brücke 158/17 

threshold-voltage 181/29 

Thyristor 196/6 

-, Abschaltvorgang 189/18 

-, Anschlußermittlung 160/61 
ff. 

Thyristoraussteuerung mit A 
301 D 172/62 

Thyristor, Aussteuerung mit 
TTL-Pegel 156/14 185/13 

-, antiparallelgeschalteter, An- 
steuerung 189/23 

—, Aufbau 189/9 

-, Daten 160/32 ff. 189/92 ff. 

-, Dauergrenzstrom 189/89 

—, DurchlaBgruppe 189/90 

-, Eigenschaft 189/16 

-, Ersatz 154/97 

-, Gleichstromanwendung 
189/32 ff. 

Thyristorhersteller 196/108 

Thyristor, Kennlinie 189/12 

-, Kühlblech 161/68 

Thyristorleistungsregler 162/58 
ff. 

Thyristor-Lichtorgel 162/68 

Thyristor, Messen 159/31 

-, Montage 189/78. 

-, Prüfen 196/9 

Thyristorprüfer 160/93 - 

Thyristorprüfgerät 189/81, 82 

Thyristor, Ringzähler mit 

mit 189/44 

Thyristorschalter 167/51 189/32 

Thyristorschaltverstärker 167/ 
52, 53 


Thyristor, Schutzmaßnahmen 
189/20 

-, sowjetischer, Daten 189/104 
ff. 

-, Spannungsklasse 189/90 

-, Sperrspannungsprüfung 
160/100 

Thyristorsteller 162/59 

Thyristor, Störung 189/79 

-, Typenbezeichnung 189/89 

` —, Typenschlüssel 196/17 ff. 

-, Überspannungsschutz 
189/20 

-, Überstromschutz 189/22 

-, Wechselstromanwendung 
189/46 ff. 

-, Wirkungsweise 189/10 | 

Thyristorzündanlage 189/37 

Thyristor, Zünden 189/14 

-, Zündschaltung 189/23 ff. 

Thyristerzündschaltung, op- 
tisch triggerbar, komplemen- 
täre 154/110 

Thyristorzündung, Kfz 172/109 

Tief-/Bandpaß, steuerbarer 
180/89 

Tiefentladungsschutz 175/90 ff. 

Tiefentladungsschutzschalter 
175/91 ff. 

Tiefpaß 151/32 ff. 166/107 169/ 
57 193/32 

-, aktiver, 2. Grades 193/17 

-, Berechnen 151/43 

Tiefpaßschaltung 170/58 ff. 

Tiefpaß, spannungsgesteuerter 
180/84 

-, steuerbarer 199/103 

Tiefstfrequenz-Wien-Genera- 
tor, komplementärer 154/61 

Timerschaltung 197/87 ff. 


Timer, Steuertakt 197/28 

Toleranz 158/7 

Toleranzfeld 181/14 

Tom-Tom 165/10 

Tom-Tom-Schaltung 165/21 

Ton 180/10 

Tonabnehmer, dynamischer, 
Entzerrer 170/61 

Tonfolgegenerator 155/51 

Tongenerator 159/65 

Tonhöhenverstimmung 180/21 

Tonumfang 186/21 

Topfkreis 152/61 

-, Berechnen nach Tabelle 
152/60 

Topfkreisquerschnitt 152/52 

Torschaltung 167/59 192/39 

tote Zone 199/58 

Totzone, verringerte, Lei- 
stungsverstärker 170/48 

Tracking 177/59 

Träger-Staueffekt-Beschaltung 
189/66 

Transferoszillator 192/57 

Transformationsverhältnis 

‚ 151/20 

transformatorgekoppelter Ver- 
stärker, Weiterentwicklung 
194/28 

transformatorische 
152/6 ı 

Transformator, Messen 158/44 
ff. 

-, Schwingkreis als 151/19 
Transistor, Ansteuerung mit 
TTL-Pegel 156/14 185/13 
-, bipolarer, Paarungsprüfer 

160/73 
Transistor- Gegentaktstufe 
167/47 


Kopplung 
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transistorisierter Längsregler 
166/26 

- Operationsverstärker 170/7 

Transistorkennwert, Messen 
159/17 ff. 

Transistor, Kühlkörper 161/53 
ff. 

Transistormessung, Meßfehler 
160/106 

Transistor, Ortskurve 164/107 

Transistoroszillator, Messen 
159/38 

Transistorpaarungstester 
160/74 

Transistorprüfgerät, kombi- 
niertes 160/84 ff. 

Transistor-Rauschgenerator 
165/20 

Transistor, 
160/102 

Transistor-Referenzelement 
166/21 

’ Transistor-Spannungswandler 
171/30 

Transistor, Sperrspannungs- 
prüfung 160/97 

Transistor-Transistor-Logik ` 
156/9, 10 167/55 185/9 

Transistoruniversalverstärker- 
Baustein 194/95 ff. 

Transistorvoltmeter 159/64 

-, MOSFET 162/37 

-, selektives 178/21 

Transitfrequenz 199/9 


Rauschtester für 


-, OPV 170/11 

transitionale Kopplung 152/7 

Transportbefeh, U 880 D 
187/45 


Transportoperation 186/26 
-, U 880 D 187/16 
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Transverter 179/28 ff. 
Treiberschaltkreis, Zusammen- 
schaltung 186/98 
Treiberstufe 194/44 
-, Berechnen 194/26 

Treiberübertrager, 
194/26 

Tremologenerator 180/100 

-, komplementärer 154/64 

Tremolo-Modulator 162/17 

Trennmittel 195/78, 106 

Trennschärfe 151/13, 25 

-, Messen 159/36 

Treppengenerator 155/46 

Treppenlicht, Zeitschalter 
172/85 

Treppenspannungsgenerator 
167/44 

Triac 189/82 196/7 

-, Anschlußermittlung 160/61 
ff. 

-, Ansteuerung mit TTL-Pegel 
156/14 

-, Daten 160/32 ff. 196/93 ff. 

-, Prüfen 196/9 

-, Sperrspannungsprüfung 
160/100 

Triac-Tester 160/94 

Triac, Typenschlüssel 196/28 

Trick, Tremolo-Modulator für 
162/17 

Trigger 155/46 ff. 156/17 ff. 
166/108 170/65 ff. 185/17 ff. 

Triggeranzeige 192/77 

Trigger, A 902 172/23 

triggerbarer Dreieckgenerator 
166/65 

Trigger-Diode 196/7 

Triggerfehler 192/65, 123 

Trigger-Flip-Flop 191/26 


Berechnen 


Trigger für Sinus-Bechteck- 
Umformer 172/23 

-, integrierter 156/25 185/24 

- mit hochohmigem Eingang 
156/23 185/23 

- mit niederohmigem Eingang 
156/23 185/22 

Triggerpegel 192/73 

Triggerbereich 192/60 

Triggerpegelzeitfehler 192:72 

Triggerproblematik 192/73 

Triggerschaltung 163/45 ff. 
180/47 

- für Impulszähler 155/32 

- für Oszillograf 155/69 

-, komplementäre 154/49 

Triggerschaltstufe für Licht- 
empfänger 182/19 

Triggerschwelle 192/73 ` 

Triggerzusatz 180/121 

trigonometrische Form 164/12 

Tri-state-Steuerung 186/46 

Trommel 165/9 

Trommelanker 173/18, 22 176/7 

-, kleine, Schaltungsbeispiel 
165/22 

Troposphäre 168/17 

troposphärische Überreichwei- 
te von VHF und UHF 168/16 

T-Schaltung 169/46, 48 

-, Hochpaß 151/36 

Tschebyscheff-Charakteristik 
193/37 

Tschebyscheff-Filter 193/32 

TSE-Beschaltung 189/66 

TTL 156/10 185/9 

TTL-Digitaluhr 183/44 ff. 

-, Zählerschaltung 183/62 ff. 

TTL-Dioden-PROM 186/65 

TTL-Gatter 167/55 


TTL-IS-Binärzähler 191/43 

TTL-1S-Zähldekade 191/55 

TTL-NAND-Glied 156/10 
185/10 

TTL-Pegel, Ansteuerung mit 
156/14 185/13 

TTL-Pegeltester 155/63 

TTL-Schaltkreis, Abkürzung 
und Symbol 157/95 184/111 

-, Anschlußbild 156/79 ff. 

-, äquivalenter Typ 156/13 
185/12 

-, Betriebstemperatur und Ge- 
häuseform 157/12 ff. 184/12 
ff. 

-, Daten 156/11 185/11 
High-Speed-Serie, Ver- 
gleichsliste 157/73 ff. 184/70 
ff. 

—, Low-Power-Schottky-Serie 
184/92 ff. 

-, Low-Power-Serie 157/82 ff. 
184/78 ff. 

-, Prüfgerät für 156/54 185/55 

-, Schottky-Serie 157/87 ff. 
184/83 ff. 

—, Signaleingabe von system- 
fremder Signalquelle 155/15 

-, Steuerung systemfremder 
Last 155/8 ff. 

-, Stromversorgung 156/15 
185/14 

-, Übergangsschaltung in an- 

' dere Logigart 155/18 

-, Übersicht 167/53 ff. 

-, Vergleichsliste 156/74 ff. 157/ 
16 ff. 184/16 ff. 185/72 ff. 

TTL-Schreib-Lese-Speicher 
198/14 

TTL-Speichermatrix 186/56 
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TTL-Speicherzelle 186/65 

TTL, Übergang auf DTL und 
RTL 155/19 

-, - auf MOS-Logik 155/20, 21 

Tumba 165/11 
Türschloß, 
189/40 

Türsignal, elektronisches 
156/61 185/63 

Typenschlüssel, Thyristor und 
Triac 196/17 ff. 


elektronisches 


U,-Ia-Kennlinie 159/10 
Übergangsschaltung, TTL- 


Schaltkreis in andere Logik- 


art 155/18 
überkritische Kopplung 152/7 
Überlastschutz für Motor 
189/68 
Überlaufspeicher 192/40 
Überreichweite, Fernsehbe- 
reich 168/16 
Überspannungsschutz 169/96 
Übersprechdämpfungsmaß, 
Messen 159/47 
Übersteuerungskontrolle 
182/93 
Übersteuerungsüberwächung 
194/73 i 
Überstromschalter 189/57 
Überstromsicherung, elektro- 
nische, komplementäre 
154/87 
Überstrom-Sicherungszweipol, 
komplementärer 154/87 
Übertrager, Eigenkapazität, 
Messen 158/34 
Übertragungsbereich, Messen 
159/46 
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Übertragung, serielle 156/46 
185/48 

Übertragungsfunktion 193/8 

Übertragungsmal, Stereover- 
stärker, Messen 159/47 

Übertragungswiderstand 
152/30 

U/f-Umsetzer 180/27 

U/f-Wandler 183/67 

UHF 168/14 

UHF-Bereich, Schwingkreis in 
152/50 ff. 

UHF-Breitband-Antenne, 
vierfach gestockte 168/88 

UHF-Bfeitband-Flächenan- 
tenne 168/85 

UHF-Breitband-V- Antenne, 
gestockte 168/92 

UHF-Fernsehantenne 168/82 
ff. 

UHF-Modulator 178/83 

UHF-Yagi-Antenne 168/81 

Uhrenradio, Helligkeitsrege- 
Tung 171/91 

Uhrenschaltkreis, CMOS-Tech- 
nik 197/14 ff. 

UI-Kennlinie 175/75 

UI-Laden 174/10 

Uxonst-Laden 174/9 

UKW 168/14 

UKW-Abstimmindikater mit 
Leuchtdiode 182/78 i 

UKW-Bandleitung 168/94 ff. > 

-, Daten 168/101 

-, Kurzbezeichnung 168/97 

UKW-Technik 153/115 ff. 

— Messen der Kapazität 158/36 

Ultra High Frequencies 168/14 

ultrahohe Frequenz 168/14 

Ultrakurzwelle 168/14 


-, Überreichweite 168/20 
Ultraschnelladen 174/8 
Umgebungstemperatur, OPV 
170/10 
umgekehrte Polarenkonstruk- 
tion 164/25 
umgekehrter Zustand 165/36 
Umkehr-Dezimalzähler, 3stel- 
liger 192/116 
Umkehrung 156/8 185/8 
Umkehrzähler-IS 191/81 
Umkehrzählschaltung 191/80 
ff. » 
Umkodiermatrix 167/32 
Umkodierung, dezimal - dual 
167/32 
Umlenkantennenanlage, Fern- 
sehen 168/26 
Umpolschalter 173/47, 55 ff. 
=, elektronischer 173/59 
Umwegleitung 169/9, 10 
UND-Glied 156/8 185/8 
UND-Funktion 186/39 
UND, logisches 165/41 
UND-Schaltung 167/23 
ungetaktetes RS-Flip-Flop 
163/54 191/14 


Unijunctionstransistor, Ersatz 


154/91 
Universalfilter mit Integrator 
199/36 
— 2. Ordnung 193/93 ff. 
unsymmetrische Koaxiallej- 
tung 152/49 
unsymmetrisches Dämpfungs- 
glied 169/48 
- Halbglied 169/57 ff. 
- Vollglied 169/57 ff. 
unterkritische Kopplung 152/7 
Unterprogramm 186/26 


Unterprogrammbefehl 

-, U 808 D 187/20 

-, U 880 D 187/67 

Unterprogrammruf 187/67 

UP-AS 2311 195/40 

UP-AS 2324 195/40 

UP-AS-2333 195/36 

U 114 D 197/16 ff. 

U 124 D 197/23 

U 202 D 198/15 

U 808 D, Anschlüsse 187/26 

—, Anschluß externer Schalt- 
kreise 187/28 

-, Mikroprozessorbaustein 
187/6 ff. 

-, Starten 187/24 

U 820 D als Ereigniszähler 
179/77 

U 820 D/U 821 D 179/7 ff. 

-, Stromversorgung 179/24 ff. 

U 880 D, Anschlüsse 187/79 

-, Ein-/Ausgabe-Baustein 
188/6 ff. 

-, Mikroprozessorbaustein 
187/32 ff. 

-, Starten 187/78 


186/26 


V-Antenne, gestockte 168/92 

VCA 180/30, 81 ff. 

VCF 180/24, 30, 84 ff. 

VCO 167/70 180/25, 56, ff. 

VCR 177/70 . 

VOR-Kassette 177/42 

VCR-Longplay-System 177/71 

VCR-System 177/15 

VEPROM 186/69 

Verarmung 181/12 

Verarmungstyp, FET-Prüfer 
160/78 
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Verbindungselement, logisches 
191/8 

Verbraucher, Dämpfungsein- 
flu 151/22, 24 

Verdünnungsmittel 195/42 

Vergleicher 199/68 ff. 

Vergleichsliste, TTL-Schalt- 
kreis 157/16 ff. 184/16 ff. 

-, -, High-Speed-Serie 157/73 
ff. 184/70 ff. 

-, —, Low-Power-Schottky- 
Serie 184/42 ff. 

-, -, Low-Power-Serie 
ff. 184/78 ff. j 

-, —, Schottky-Serie 157/87 ff. 
184/83 ff. 

Vergleichsmethode 158/9 

Vergrößerungsgerät, Lei- 
stungsschalter für 190/100 

Verknüpfung, logische 156/8 
185/8 

Verkürzungsfaktor 168/36 

Verlustfaktor 152/11 

-, Gesamtschaltung 151/22 

-, Kreis 151/22, 23 

-, Schwingkreis 151/9, 11 

Verlustleistung 194/49 

-, Berechnen 194/14 

Verlustwiderstand 151/7 

Verlustwinkel 151/26 

Vernetzungsmittel 195/18 

verschiebbare Formante 180/22 

Verschiebbefehl 187/54 

Verstärker 166/84 ff. 

Verstärkeranwendung, A 109 
182/69 ff. 

Verstärkerbetrieb 197/49 

Verstärkereigenschaft, Einfluß 
auf Filterentwurf 193/66 
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157/82 ` 


Verstärkerfunktion, Realisie- ' 
rung 193/64 

Verstärker, invertierender 
199/11 

verstärkerlose Antennenan- 
lage 169/73 

Verstärker, Messen des Fre- 
quenzgangs 159/42 

-, nichtinvertierender 199/12 

Verstärkerstufe, niederohmiger. 
Ausgang 162/12 

Verstärkung 194/50 

Verstärkungsregelung, auto- 
matische 199/98 

Verstärkungsmittel, Auswahl 
195/90 

Verstimmung 151/24 

-, normierte 152/13 

vertikale Polarisation 168/13 

- Stockung 168/79 

Vertikalsteuerung 189/24 

Very High Frequencies 168/14 

Verzerrung, nichtlineare, Mes- 
sen 178/55 

verzögertes Schalten 181/90 

Verzögerungsglied 156/29, 30 
185/28 

Verzögerungsschaltung 156/34 
185/32 

VHF 168/14 

VHS-System 177/78 

Videobandgerät, mechanische 
Überprüfung 178/65 

-, peripheres Zusatzgerät 
178/72 

Videobandgerät, Daten 177/86 

Video-Cassette-Recording 
177/70 

Videomodulator 178/81 

Video Home System 177/78 


Videokassette, Vergleich 177/77 

Videokassettensystem, Daten 
177/72 

Videomagnetband 177/81 ff. 

-, Archivierung und Lagerung 
178/97 ff. 

-, Standard 178/103 

-, Wiedergabe 177/6 

Videomagnetkopf 177/89 ff. 

-, Wiedergabe 177/6 

Videorauschabstand, Messen 
178/53 

-, relativer 177/84 ; 

Videorecorder, Bedienungshin- 
weis 178/94 ff. 

-, Reinigen 178/96 

- MTV 10 177/34 ff. 

- MTV 2% 177/41 ff. 

Video siehe auch Fernsehen 

Videosignal, Rauschabstand 
177/21 

Videosignalverteiler, Aufbau 
178/75 ff. 

Videostörspannungsmesser 
178/18 

Videosystem, magnetisches, 
Verschaltung 178/68 ff. 

Videoverteiler 178/77 

Vielfachmesser 158/11 

-, HF-mV-Tastkopfzusatz 
182/36 

-, mV-NF-Tastkopfzusatz 
182/34 

Vielfachmesserzusatz, Ohmme- 
ter als 182/28 

Vielfachmeßgerät, Drehzahl- 
meßzusatz 175/105 ` 

-, Gleichstrommeßzusatz 
175/116 

Vierdrittel-Radius 168/15 


x 


vierfach gestockte UHF-Breit- 
band-Antenne 168/88 
Vierfachverteiler 169/76 
Vierpol, linearer, unsymmetri- 
scher 152/80 
Vierpolnetzwerk, Übertra- 
gungsfunktion 193/8 
Vierpolparameter, reeller 164/ 
107, 108 
Vierquadrantenmultiplizierer 
199/84 
Vierschichtdiode, Anschlußer- 
mittlung 160/68 
-, Daten 160/39 
-, Ersatz 154/91 
-, Sperrspannungsprüfung 
160/100 
vierstelliger Vorwärts-/Rück- 
wärtszähler 150/45 
vierstufige Fahrschaltung 
173/68 
Viertelwellenleitung 169/14 
virtuelle Erde 199/11 
Volladder 167/16, 56 
Volladdierer 186/88 
Vollglied 169/57 ff. 
Vollweg-Gleichrichtung 170/87 
Vollwellenbetrieb 171/22 
Vollwellengleichrichter 199/48 
Vollwellensteuerung 189/59 
Vorbereitungseingang 191/14 
Vor/Rück-Verhältnis 168/52 
Vorverstärker 162/8 ff. 194/66 
-, komplementärer 154/16 
Vorwahlzähler 192/117 
Vorwärtsrichtung 189/13 
Vorwärts/Rückwärts-Verhält- 
nis 169/26 
Vorwärts-/Rückwärtszähler, 


N 


8l 





schneller, synchroner 156/44 
185/45 

Vorwärtsspannung zur Rück- 
seitenspannung 168/52 

Vorwiderstand, LED, Berech- 
nen 171/87 

voltage controlled amplifier 
180/30, 81 ff. 

voltage controlled filter 180/24, 
30, 84 ff. 

voltage controlled oszillator 
180/25, 56 ff. 

voltage erasable PROM 186/69 

Volt-Controller 175/99 

Voltmeter, elektronisches 
178/18 

-, MOSFET 162/36 

VQB 37, Kennwert 179/15 

- VQC 32, Kennwert 179/17 

VQD, Kennwert 179/18 

VRV 168/52 169/26 

‘VTR 1360 177/68 


Walking-Code 186/21 

` Wandlerfaktor 183/67 

Wärme 161/6 ff. 

Wärmeabgabe durch Konvek- 

` tion 161/11 

- durch Leitung 161/8 

- durch Strahlung 161/15 

Wärmeableitung 161/7 ff. 

~, Methoden 161/21 

Wärmeaufnahme 161/7 

Wärmebeständigkeitsklasse, 
Isolierstoff 173/20 

Wärmeenergie 161/7 

Wärmekapazität 161/7 

Wärmeleistung 161/9 

Wärmeleitvermögen, 
sches 161/9 


spezifi- 
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Wärmeleitung 161/8 
Wärmeleitungswiderstand 
161/9 
Wärmeleitzahl 161/8 
Wärmemenge 161/7 
Wärmeschutzschaltung 194/47 
Wärmestrom 161/8 
Wärmeübertragungszahl 
161/12 
Wärmewiderstand, Isolierma- ` 
terial 161/80 
-, Kühlkörper, Berechnen 
194/15 
Warmbhalteplatte, Temperatur- 
regelung 190/68 
Warnschaltung zur Flüssig- 
keitsüberwachung 190/96 ff. 
wartungsfreier Blei-Akkumu- 
lator 174/51 #f. 
Wattmeter 158/12 
Wechselfeld, elektromagneti- 
sches 168/11 
Wechselgenerator 166/37 ff. 
Wechselgröße, Darstellung 
164/8 ff. 
Wechselspannungsbetrieb, 
Nachlaufschaltung 176/45 
Wechselspannungs-Digitalvolt- 
meter, gleichspannungsfreier 
Einweggleichrichter für 
170/89 
Wechselspannungstachogene- 
rator 176/24 
Wechselspannungsverstärker 
170/45 
Wechselspannungsvorver- 
stärker 166/84 
Wechselspannungszündung 
189/24 
Wechselstromanwendung, 


\ 


Thyristor 189/46 ff. 

Wechselstrom, Leistungsmes- 
sung 158/56 

Wechselstrommeßbrücke, Mes- 
sen mit 158/30 

Wechselstromschalter 189/46 

Wechselstromsteller 196/8 

-, Drehzahlregulierung mit 
189/63 

Wechselstromtechnik 164/68 

Wechselstromteiler 155/91 

Wechselstromwiderstand 
152/86, 88 

Wechselstrom, Widerstands- 
messung 158/22 ff. 

Wecker 179/80 

Weckteil 197/18 

Wecktoneinblendung, weiche 
‚197/25 

Weicheisen-Segmentscheibe 
176/22 ` 

Weißes Rauschen 165/15 
180/99 

Weißscher Bezirk 177/21 

Welle 168/11 

-, elektromagnetische, 
breitung 153/63 ff. 

Wellenlänge 168/8 

Wellenlänge/Frequenz, Um- 
rechnung 152/90 

WeHenlänge in Frequenz, Um- 
rechnen 169/102 

Wellenlängen/Durchmesser- 
Verhältnis 168/37 

Wellenlängeneinteilung 152/83 

Wellenlänge zu Strahlerdurch- 
messer 168/35 

: Wellenmesser 158/72 

Wellenwiderstand 152/52 

164/87 


Aus- 


Wellenwiderstandsmessung 
158/42 

Wellenwiderstand, 'Tiefpaß 
151/34 

Welligkeit 152/9 169/5 

Welligkeitsfaktor 169/5 

Welte-Lichtorgel 180/21 

Werkstoff für Werkzeugbau 
195/67 

Werkstoffpaarung 195/112 

Werkzeugbau 195/76 

-, Werkstoff 195/67 

Wheatstone-Brücke 182/22 

-, Temperaturmessung 161/71 

Wheatstonsche Brücke 158/16 

Widerstand in Leitwert, Um- 
wandlung 164/80, 97 

—, innerer 174/6 

-, komplexer, Darstellung 
164/14 

-, -, Ortskurve 164/30 ff. 

—, Messen, durch Strom und 
Spannung 158/19 ff. 

-, Reihenschwingkreis 151/5 

-, reziproker 164/15 

Widerstandsbezeichnung, Lei- 
tungsstück 164/87 

Widerstandsdiagramm 164/79 

Widerstandsmessung 158/15 ff. 

=, Wechselstrom 158/22 ff. 

Widerstandstransformation 
151/19 

Widerstand, technischer 158/23 

-, thermischer 161/24 ff. 

Wiedergabeverstärker, Messen 
178/43 

Wien-Brücke 158/32 

Wien-Brücken-Oszillator 
166/108 
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Wien-Generator, komplemen- 
tärer 154/57 ff. 
Wien-Robinson-Filter 193/88 
ff. 
Wien-Robinson-Frequenzmeß- 
brücke 158/68 
Windungsschlußprüfer 172/73 
Wirbelstrom 173/16 
Wirbelstromverlust 173/16 
wirksame Antennenhöhe 159/51 
Wirkungsgrad, Ermitteln 
158/60 
Wirkwiderstandsmessung 158/ 
22 ff. 
Wischer-Intervallschalter 
162/87 
W°Kennlinie 175/59 ff. 
W-Laden 174/9 
Wobbelung 159/41 


Yagi-Antenne 168/49, 54 

-, gestockte 168/78 

y-Parameter 164/108 

-, Transistorersatzschaltung 
zur Bestimmung 164/108 

y-Signalweg 177/47 ff. 


Zählbasis, Frequenzteiler 192/ 
6 ff. 

Zahl, codierte, Rechnen mit 
186/110 

Zahl, Darstellungsform 186/105 

Zähldekade 191/6 

-, integrierte 156/43 185/45 

-, universelle 171/102 

Zähleinrichtung 192/39 

Zählen 191/6 

Zahlenbereich, Rechner 186/22 

Zahlendarstellung 186/14 
191/36 
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Zahlenebene, Gaußsche 164/9 

Zähler 156/36 ff. 183/34 ff. 185 
34 ff. 186/97 

-, elektronischer 191/8 

~, -, Eigenschaft 192/58 

-, -, Eingangskenngröße 
192/58 

~, -, Genauigkeit 192/67 

Zählergebnis 191/8 

Zähler mit JK-Flip-Flop 
186/97 

- mit RS-Flip-Flop 186/101 

-, periodischer 179/80 

Zählerschaltkreis, Zusammen- 
stellung 186/104 

Zählerschaltung 163/53 ff. 

Zähler, Selbsttest 192/53 

Zählergrenze 192/113 

Zähler-Zeitgeber-Schaltkreis 
188/18 

Zähler, Zusammenschalten 
191/100 ff. 

Zählfrequenz, maximale 191/10 

Zählfrequenzmesser, digitale’ 
Anzeige 156/67 185/67 

Zählfrequenzmesser/Digital- 
uhr 156/71 

Zählfrequenzmesser, Zusatzge- 
rät 183/66 ff. 

Zahl, gebrochene, Dualsystem 
186/16 

Zählkapazität 191/8 

Zählmeßgerät, elektronisches 
192/33 

-, Fehlereinfluß 192/122, 

Zahl, negative, Darstellung 
186/17 

Zählrichtungsumschaltung 
192/113 

Zählschaltung auf Schiebere- 
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gisterbasis 191/69 ff. 

-, Automatisierungstechnik 
192/112 ff. 

-, binär-dezimal-kodiert 
191/46 ff. 

-, dekadische, BCD-Code 163/ 
70 ff. 

-, elektronische 191/12 ff. 

—, — Formel 192/121 

- für TTL-Digitaluhr 183/62ff. 

-, Hochvolt-MOS-IS 191/117 

-, Kodierung 191/36 

- mit MOS-IS 191/109 ff. 

-, synchrone, Synthese 191/106 

Zählstufe 191/8 

Zähltaktsynchronisator 
192/114 

Zähltechnik, elektronische 
191/6 ff. 

Zählumfangsverkürzung 
183/32 

Zählverzögerungszeit 191/10 

2-Diode als Stabilisator 
166/18 

-, Daten 160/36 

—, Ersatz 154/98 

2-Diodenstabilisierung, Strom- 

“  versorgung mit 163/36 

Zeichencode 186/23 

zeichnerische Inversion der 
Kurve 164/27 

— des Punktes 164/20 

Zeigerbild 164/9 

Zeigerdarstellung 164/6 

Zeigerdiagramm 164/9 

Zeitangabe, akustische 183/52 
ff. 

Zeitbasis 192/39 

Zeitbasisfehler 192/68 + 


Zeitbasis für digitales Meßge- 
rät 155/35 ff. 

-, Kurzzeitstabilität 192/64 

Zeitbasisoszillator 192/38, 79 ff. 

Zeitbasisschalter 192/39 

Zeitbasisteiler 192/38, 85 ff. 

Zeitfunktion 164/8 

Zeitgeberbaustein U 880 D 
188/18 

Zeitgeber, elektronischer 172/7 

Zeitintervallmessung 192/47 ff. 

Zeitintervallspeicher, Licht- 
mengenschalter mit 198/96 
ff. ` 

Zeitkonstantenänderung im 
Phasenvergleich 178/84 

zeitlicher Temperaturverlauf 
161/16 

Zeitmultiplexsteuerung, An- 
zeigebauelement 717/119 ff. 

-, Kaltkatoden-Anzeigeröhre 
171/122 

Zeitmultiplexbetrieb, Anzeige- 
bauelement 171/114 ff. 

-, Fluoreszenz-Anzeigeröhre 
171/131 

-, Glühfaden-Anzeige 171/110 

-, LED-Anzeige 171/128, 130 

Zeitmultiplexschaltung 171/17 

Zeitschalter 172/84 

- für Belichtungsuhr 172/13 

-, komplementärer 154/66 

-, kontaktloser 189/52 

- mit Relais 189/55 

Zeitstufengenerator 186/13 

Zeit-Taktgeber, komplemen- 
tärer 154/67 

Zeitverhalten, U 808 D 187/10 

-, U 880 D 187/38 

-, 8080 187/83 
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Zelle 174/5 

-, Parallelschaltung 174/15 

-, Reihenparallelschaltung 
174/15 ` 

-, Reihenschaltung 174/14 

Zener-Zap-Trimmung 199/108 

Zero-Flag 187/8, 35 

Zerstörfestigkeit 192/61 

Ziffernanzeige 167/76 

-, mehrstellige, Multiplexbe- 
trieb 167/80 

-, Quarzuhr mit 156/65 185/65 

Ziffernanzeigeröhre, Ansteue- 
rung durch BCD-Dekoder 
156/49 185/51 

Zifferncode 186/19 

Ziffernschloß, elektronisches 
183/112 ff. 

Zobel-Glied 151/37 ff. 

Zone, tote 199/58 

Zündfunkenstörung 169/37 

Zündimpuls 189/14 

Zündimpulsbreite 189/14 

Zündimpulsgenerator für Thy- 
ristor 155/91 

Zündschaltung 189/27 

-, Ottomotor 189/37 

-, Thyristor 189/23 ff. 

Zündspannung 189/15 

-, Messen 159/32 

Zündstrom 189/15 

-, Messen 159/32 

Zungenfrequenzmesser 158/68 

Zwangskühlung 161/53 

-, Kühlprofil 161/47 ff. 

Zwangslüftung 173/41 

Zweidrahtleitung, aufgewickel- 
te 169/9, 11 

-, symmetrische, Daten 
168/101 
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-, -, Kurzbezeichnung 188/97 
Zweierkomplement 186/19 
zweifach gestockte Yagi-An- 
tenne 168/78 
Zweifachverteiler 169/76 
Zweikanaloszillograf 178/15 
Zweikomponentenklebstoff 
195/8 ff. 
zweikreisiges Bandfilter 152/85 , 
ff. 
—, Berechnung mit Diagramm 
152/27 
Zwei-Modulo-Teiler 192/31 
Zweipol,, Zusammenschaltung 
193/11 
Zweipunktregler 166/76 
Zweipunkttemperaturregler 
170/68 
Zweiquadrantenmultiplizierer. 
199/82 
Zweiquadrantenradizierer 
199/106 
Zwei-Richtungs-Schiebere- 
gister 186/49 . 
zweistufiger Leistungsverstär- 
ker 155/13 
zweiter Durchbruch 161/20 
Zweiweggleichrichter 175/59 
Zwillingsantenne 169/27 
Zwischenspeicher 191/19 


Schlagworte, die mit 
griechischen Buch- 
staben beginnen 


&-Wärmeübergangszahl 161/86 
4-Wärmeleitwert 161/85 
II-Schaltung 169/46, 48 

-, Hochpaß 151/36 

-, Tiefpaß 151/35 


Schlagworte, die mit 
Zahlen beginnen 


0,2-s-Generator 179/71 
0,2-s-Takt, Ableiten 179/71 
1/4-Zoll-Akai-Videosystem 
177/65 
1/g-Zoll-Fernsehgerät 177/68 
l-aus-10-Code 186/21 
1-aus-16-Dekodierung 183/37 
1-bit-Speicher 198/8 
1-Kopf-Gerät 177/31 
1-MHz-Zeitbasisoszillator 
192/82 
lstufiger NF-Verstärker 
163/101 
— mit NOR-Gatter 163/112 
- Verstärker 166/84, 
1-Wort-Befehl 187/60 
2-aus-5-Code 186/21 
2-bit-Binär-Asynchronzähler 
191/29 
2-bit-Binärdekoder 156/52 
185/52 
2-bit-Binär- Synchronzähler 
191/33 
2-Element-Antenne 168/58 
2-Kopf-Gerät 177/31 
2-Speicher-Flip-Flop 191/20 


2stufiger NF-Verstärker 
163/106 

—, Komplementärtechnik 
154/16 

— mit AND- und NAND-Gat- 
ter 163/113 i 

2-Ton-Stundenschlageinrich- 
tung 183/50 

3-dB-Grenzfrequenz 193/14 

3-Exzeß-Code 186/20 

3stufiger NF'-Verstärker 163/ 
103 166/94 

— mit Spannungsgegenkopp- 
lung 163/113 i 

—, Spannungsgegenkopplung 
163/104 

3fach-Multiplexanzeige 179/16 

3stelliger Umkehr-Dezimalzäh- 
ler 192/116 

3 1/gstelliger Frequenzzähler 
192/106 

4-bit-Adreßschalter 198/24 

4-bit-Binärdekoder 156/49 
185/51 

4-bit-Binärzähler 167/65 192/8 

-, Zustandstabelle 191/40 

4-bit-Binärzählschaltung, teil- 
synchrone 191/36 

4-bit-Johnson-Zählschaltung 
191/76 

4-bit-Rechts/Links-Schiebe- | 
register 156/47 185/49 

4-bit-Ringzähler 191/72 

4-bit-Schieberegister 167/61 
186/48 ` 

4-bit-Speicher 155/31 

4-bit-Universalschieberegister 
183/20 ff. 

4-Element-Breitband-Yagi- 
Antenne 168/59 
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4-Kanal-Schalter für digitales 
Signal 155/80 

4-Spezies-Rechnerschaltkreis 
179/7 

4-Spezies-Taschenrechner 179/ 
36 ff. 

4-W-Verstärker, Batteriebe- 
trieb 194/53 

5-Element-Yagi-Antenne 
168/55 

östufiger NE- Verstärker 
163/103 

5-V/200-V-Spannungswandler 
171/30 

6: 1-Teiler 183/30 ` 

6-bit-Adressenanzeige 198/26 

6-Element-Breitband-Yagi- 
Antenne 168/60 

6-Kanal-Mischfeld 194/69 

6-Kanal-Vorverstärker 
194/67 

6-W-Standardschaltung A 210 
194/42 ff. 

Tchoriges Instrument, Teiler- 
kaskade 180/70 

7-Segment-Großsichtanzeige 
171/107 

7-Segment-Kaltkatoden- 

„ Anzeige, Ansteuerung 
171/40 ff. 

7-Segment-Ziffernanzeige 
167/76 

8-bit-Binärzähler 167/66 

8-bit-Schieberegister 156/47 
185/49 

8-Element-UHF-Yagi-Antenne 
168/83 
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9-Element-Yagi-Antenne 
168/61 
9-Segment-Anzeigeröhre, An- 
steuerung 171/45 
10-MHz-Zeitbasisoszillator 
192/82 
11-Element-Breitband-Yagi- 
Antenne 168/62 
12-Element-Gruppenantenne 
168/77 
12-V-Regelteil 194/67, 84 
12-V/200-V-Spannungswand- 
ler 171/31 
16-bit-Speicher 156/48 
16-Element-UHF-Yagi-An- 
tenne 168/83 
20-Element-Breitband-Yagi- 
Antenne 168/64 
20-W-Seriengegentaktver- 
stärker 194/29 
24-Element-UHF-Yagi- 
Antenne 168/83 
25-W-NF-Leistungsverstärker 
194/31 
50-MHz-Universalzähler 
192/102 ff. 
50-W-Portableverstärker 
194/60 ff. 
60-W-NF-Verstärker 194/32 
100-kHz-Zeitbasisoszillator 
192/81 
2-4-2-1-Kode 191/47 
7489 198/15 
8080, Anschluß eines Schalt- 
kreises 187/88 
8-4-2-1-Kode 191/47 


